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本 书 收录 了 1200 多 个 术语 和 缩 略语 ， 涵 盖 了 发 电 、 输 电 、 配 电 、 
鞭 电 和 用 电 ， 网 络 安全 和 标准 方面 的 内 容 。 涵 盖 的 专业 有 电力 公共 事 
业 和 电力 系统 工程 、 能 源 效率 和 建筑 自动 化 应 用 、 能 源 存储 、 网 络 和 
网 络 安全 、 传 感 技术 、 智 能 仪表 和 通信 方式 。 

本 书 按照 缩 略语 来 进行 排序 ， 原 因 是 网 站 、 文 章 和 演示 文稿 通常 
不 拼 出 缩 略 语 的 全 词 。 

本 书 可 以 帮助 智能 电网 业内 相关 人 士 、 行 业 资 深 工 作者 、 监 管 部 
门 、 跨 行业 工作 者 和 每 一 个 对 智能 电网 感 兴趣 的 人 去 理解 它 的 术语 、 
标准 、 监 管 机 构 、 研 究 实体 和 技术 趋势 。 
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译 者 序 


短 短 五 年 时 间 ， 智 能 电网 的 理念 和 实践 席卷 全 球 。 

2007 年 4 月， 美国 能 源 部 举行 了 “电网 周 ” 的 研讨 会 ， 首 次 提出 智能 电网 
的 概念 。 同 年 8 月 ， 美 国 国会 通过 “智能 电网 促进 法 案 2007”。2008 年 9 月 ， 欧 
盟 委员 会 发 布 了 “未 来 欧洲 电网 的 战略 部 署 (SDD)”， 将 智能 电网 作为 欧洲 能 
源 安全 政策 和 持续 发 展 目标 的 一 个 主要 组 成 部 分 。2009 年 ， 智 能 电网 理念 正式 
进入 中 国 。 
智能 电网 必然 是 一 次 开放 的 能 源 生产 和 使 用 方式 的 革命 。 没 有 发 电 和 用 户 
参与 的 智能 电网 是 不 可 想象 的 。 

美国 智能 电网 理念 的 侧重 点 在 用 户 。 按 照 美 国 能 源 部 供电 和 能 源 可 靠 性 办 
公 室 (OE) 的 描述 ， 智 能 电网 就 是 能 与 需求 侧 方便 灵活 互动 的 电网 ， 智 能 电网 
技术 通过 从 系统 收 到 用 户 端 连续 不 断 的 反馈 ,保障 系统 更 加 稳定 高 效 ， 同 时， 
允许 消费 者 方便 地 使 用 智能 电网 的 通信 网 络 来 远程 控制 自己 的 用 电 设施 ， 并 参 
与 各 种 各 样 的 电力 交易 ， 从 而 更 好 地 选择 、 调 整 自 己 的 用 电 方式 ， 以 最 成 本 有 
效 地 使 用 电能 。 

欧洲 智能 电网 理念 的 侧重 点 在 低 碳 发 电 。 按 照 SDD 的 描述 ， 欧 洲 未 来 智能 
电网 旨 在 确保 可 再 生 能 源 在 整个 欧洲 的 连接 ， 大 力 发 展 离 岸 发 电 的 连接 技术 ， 
加 强 分 散 建筑 中 的 电源 系统 与 全 系统 之 间 的 和 谐 互 动 ， 寻 求 最 优 的 方法 整合 不 
连续 的 发 电容 量 ， 包 括 对 居民 的 微型 发 电容 量 的 整合 。 

美国 和 欧洲 智能 电网 侧重 点 的 差异 ， 来 自 于 其 提出 背景 和 出 发 点 的 差异 。 

金融 危机 爆发 后 ， 美 国政 府 将 智能 电网 作为 振兴 经 济 的 抓 手 ， 将 电网 从 一 
个 行业 物流 渠道 提升 到 了 新 经 济 和 新 社会 生活 方式 平台 的 高 度 ， 意 在 像 当 年 引 
领 互 联网 潮流 一 样 ， 决 心 让 美国 再 次 引领 另 一 段 “ 网 络 ”潮流 。 所 以 ， 智 能 电 
网 已 不 仅仅 是 电力 系统 的 一 部 分 了 ， 而 是 要 为 所 有 用 户 提 供 一 个 智能 化 平台 。 
欧洲 则 从 碳 减 排 的 角度 出 发 ， 根 据 可 再 生 电 源 和 分 布 式 电 源 发 展 的 要 求 , KIE 
展 分 散 电源 的 连接 技术 ， 实 现 电 源 “ 即 揪 即 用 ”的 、 更 友好 、 更 灵活 的 接 和 人 方 
式 ， 以 充分 利用 所 有 分 散 的 清洁 能 源 。 

但 是 ， 有 一 点 趋 于 公认 的 是 ， 随 着 分 散发 电 和 智能 电网 技术 的 发 展 ， 到 一 
定 阶段 ， 发 电 和 用 电 身 份 将 趋 于 模糊 和 统一 ， 每 一 个 用 户 将 可 能 同时 是 一 个 电 
源 点 。 这 么 看 来 ， 欧 美 智能 电网 的 理念 将 会 是 殊途同归 。 

如 果 将 传统 的 高 电压 大 电网 比 作 是 “关公 舞 大 刀 ” 的 壮美 和 大 气 ， 智 能 电 
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网 其 实 更 多 的 是 “小 乔 乡 牡丹 ”的 灵巧 和 精致 。 智 能 电网 的 出 现 ， 无疑 是 一 场 
令 人 欣喜 的 革命 。 然 而 ， 当 技术 准备 好 的 时 候 ， 更 大 的 阻力 也 许 来 自体 制 。 怎 
样 通过 智能 电网 技术 的 发 展 ， 更 新 当前 发 电 、 配 电 和 用 电 方 式 ， 是 一 项 艰难 的 
任务 ， 也 是 一 个 诱 人 的 挑战 。 

千里 之 行 ， 始 于 足下 。 绘 就 智能 电网 的 美丽 蓝图 ， 需 要 我 们 从 最 基础 的 工 
作 开 始 ， 沿 着 正确 的 方向 埋头 努力 。 它 山 之 石 ， 可 以 攻 玉 。 选 取 欧 美 智能 电网 
的 相关 书籍 引入 中 国 ， 希 望 能 为 我 国 关 心 、 文 持 、 参 与 智能 电网 事业 的 人 们 提 
供 一 些 借鉴 和 参考 。 本 书 由 中 电 国际 智 能 电网 编译 组 编译 ， 编 译 组 成 员 有 王 冬 
容 、 魏 汉 雨 、 郝 炜 等 ， 他 们 完全 利用 业余 时 间 参 与 本 书 的 编译 ， 在 此 对 他 们 的 


辛勤 工作 表示 感谢 ! 
iH. 


2012 年 8 月 



































原 书 前 言 


欢迎 阅读 《智能 电网 名 词 解释 》。 本 书 收录 了 1200 多 个 术语 和 缩 略 语 ， 涵 
盖 了 发 电 、 输 电 、 配 电 、 蓄 电 和 用 电 ， 网 络 安全 和 标准 方面 的 内 容 。 

本 书 继续 坚持 它 解释 专业 术语 的 使 命 ， 涵 盖 的 专业 有 电力 公共 事业 和 电力 
系统 工程 、 能 效 和 建筑 自动 化 应 用 、 能 源 存储 、 网 络 和 网 络 安全 、 传 感 技术 、 
智能 仪表 和 通信 方式 。 

术语 定义 源 自 多 种 资源 并 加 以 综合 发 展 ， 包 括 美国 能 源 部 网 站 及 其 下 属国 
家 人 研究 实验 室 、 北 美 电力 可 靠 性 协会 、 美 国 国家 标准 与 技术 研究 院 、 行 业 和 贸 
易 协 会 、 标 准 组 织 、 特 定 行业 和 一 般 媒 体 的 网 站 。 内 容 采 用 文章 、 在 线 研究 会 、 
研讨 会 、 演 示 报 告 、 书 籍 和 白皮书 。《 智 能 电网 名 词 解释 》 顾 问 委 员 会 (参见 至 
谢 ) 也 为 新 术语 和 定义 提供 了 宝贵 意见 。 

本 书 按照 缩 略语 来 进行 排序 ， 原 因 是 网 站 、 文 章 和 演示 文稿 通常 不 拼 出 缩 
略语 的 全 词 。 例 如 ， 若 要 查找 美国 能 源 部 的 解释 ， 请 查找 它 的 缩写 DOE, 
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在 此 ， 我 很 感谢 《智能 电网 名 词 解 释 》 顾 问 委员 会 慷慨 付出 的 时 间 ， 知 识 
和 建议 ， 委 员 们 提出 新 术语 、 缩 写 、 行 话 和 审定 定义 来 确保 内 容 整 体 的 质量 和 
准确 性 。 

《智能 电网 名 词 解 释 》 顾问 委员 会 的 委员 如 下 : 

Gridwise Alliance 公司 的 总 裁 Katherine Hamilton; 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 
前 委员 Suedeen Kelly; Balance Energy 公司 的 首席 创新 官员 和 Gridwise Alliance 公 
司 的 副 董 事 长 Terry Mohn; 美国 电力 研究 院 的 技术 执行 官 Paul Myrda; 美国 国家 
再 生 能 源 实 验 室 电网 综合 部 副 总 裁 Steven Hasuer; 美国 南 加 州 爱迪生 公司 的 高 匀 
技术 副 总 裁 Paul De Martini (现在 是 Cisco 公司 智能 电网 商业 部 分 的 首席 技术 官 ) 
和 他 的 团队 一 一 创新 管理 经 理 Jeanne Boyle 和 Nathan Todaro; KORE 远程 通信 公 
司 的 总 裁 和 首席 运行 官 Alex Brisbourne 和 他 的 团队 一 一 商业 发 展 部 的 总 裁 Tony 
Tarsia 和 市 场 经 理 Sherry Grote, 

这 些 工 业 专 家 们 拥有 技术 和 政策 方面 的 专业 知识 ， 并 且 他 们 对 构建 和 推进 
智能 电网 的 知识 和 利益 方面 所 做 的 贡献 广为人知 ， 并 得 到 大 家 的 尊重 。 感 谢 你 
们 对 本 书 所 做 的 杰出 贡献 。 

另外 还 有 一 些 智能 电网 领导 者 对 本 书 的 编写 提供 了 很 大 的 支持 ， 他 们 是 
美国 电 科 院 的 技术 执行 官 Dr. Erfan Ibrahim; 美国 联邦 通信 委员 会 (FCC) 前 委 
员 和 美国 加 州 公 用 事业 委员 会 (CPUC) 前 委员 Rachelle Chong; Galvin Electricity 
Initiative 公司 的 执行 总 裁 Kurt Yeager。 他 们 对 本 词典 的 热情 为 这 个 版 本 的 完成 增 
加 了 动力 。 请 注意 以 上 所 述 并 不 意味 着 他 们 所 在 组 织 的 支持 。 

我 的 版 式 编辑 者 Liz Ude 和 封面 及 书本 设计 者 Doug Stuart 应 受到 特别 的 赞 
誉 。 你 们 的 工作 随 着 每 一 个 版 本 变 得 越 来 越 好 。 

想 获 得 额外 的 课程 资料 和 类 似 的 资源 ， 请 浏览 www. cengagebrain. com。 在 该 
主页 的 顶部 搜索 栏 中 搜索 你 的 节目 的 ISBN (在 书 的 背面 ) 。 这 会 带 你 到 产品 页 
面 ， 就 会 找到 免费 的 类 似 资源 。 

相关 的 课程 资料 包括 : 

用 PPT 做 成 的 论述 解释 这 样 的 一 些 话题 ,例如 ;智能 电网 和 传统 电网 的 区 
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别 ， 智 能 电网 的 主要 技术 ， 为 客户 提供 有 关 智 能 电网 的 益处 和 价值 的 建议 ， 和 
标准 、 协 会 、 立 法 提案 ; 

可 以 提供 给 读 考 有 关 幻 灯 片 论述 性 和 额外 背景 信息 的 批注 ; 

100 个 问题 测试 和 答案 涵盖 了 幻灯 片 和 书 中 的 定义 ; 

教学 卡 来 帮助 知识 的 巩固 。 
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100-hour coincident peak 100h (小 时 ) 一 致 性 峰 荷 TT rs iaces d RU MERE a NETS DM EA NU TE Ed 1 
1 xRTT (One Times Radio Transmission Technology) ”一 倍 无 线 传输 技术 mem 1 
本 1 
3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第 3 代 合 作 项 目 nme HH 1 
3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) 第 3 代 合 作 项 目 2 nM 1 
a E E E E T A R E TE 2 
6LoWPAN 基于 IPv6 的 低 功率 无 线 个 人 区 域 网 络 pp 2 


AB32 ( Assembly Bill 32—Refers to the California Global Warming Solutions Act of 2006) 
第 32 号 议会 法 案 (参见 加 利 福 尼 亚 州 (简称 为 加 州 ) 全 球 变 暖 解决 法 案 2006) …… 3 
ABI18 ( Assembly Bill 118 一 Refers to the Alternative and Renewable Fuel and Vehicle 
Technology Program) ”第 118 号 议会 法 案 (参见 蔡 代 和 可 再 生 人 燃料 及 交通 技术 




































































项 目 ) TET ELI EIL IIIS LI ILI IL E II 3 
AC ( Alternating Current) 交流 H sreeeerereseresrseresrerrrrerrereerrerrerrerreererererereeerereeeeneenee 3 
ACAR (Aluminum Cable, Alloy-Reinforced ) 铝 合金 电 绑 eMe 3 
Access BPL (Access Broadband PowerLine) 接 人 电力 线 宽带 DisssaaeMa Fg SE P ESTA Der ER TEN d 3 
ACE (Area Control Error) pOwdBR3E e MMMMMHMMMHRRMIHMMen 3 
ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy ) 美国 能 效 经 济 委员 会 …………… 4 
ACORE (American Council on Renewable Energy) ”美国 可 再 生 能 源 委 员 会 PP 4 
ACSR ( Aluminum Cable, Steel-Reinforced) hob Hz PETENTE ID LEE TEE ERI E E 4 
Active Power AJJIR pe 4 
Actual Peak Reduction 实际 峰 荷 削减 es 4 
ADE (Automated Data Exchange) 自动 数据 交换 5 
Adequacy 充裕 度 srrrrrrrrrerererrrenerrrerrrerrernrrerreserrrnerrenrrneerreerrserrrereresernnenrseerrererenen 5 
ADI (ACE Diversity Interchange) ACE 差异 性 交换 eMe 5 
Adjusted Electricity 调整 后 电量 ee HH 5 
Advanced Analytics 先进 分 析 系 统 ee MÀ HH 5 
Advanced Biofuel SEIE Æ MJERA, eeeee HII 5 




















Advanced Field Telecommunications “先进 现场 通信 mH 6 










































































Advanced Grid Materials ”先进 电网 材料 seem 6 
Adesnsed Load. Connal de EARS ee deducat: 6 
Advanced Meter 先进 电表 HH 6 
Advanced ValicVar Gaara AE | rd tn tri edo estote 6 
AEE (Association of Energy Engineers ) 美国 能 源 工 程 师 协会 nm MMMMMHMHMMHHmHHMMR 6 
AEIC (Association of Edison Illuminating Companies) ”美国 爱迪生 照明 公司 协会 ……………… 7 
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100-hour coincident peak 
100h (小 时 ) 一 致 性 峰 荷 

是 指 一 个 供电 区 内 最 高 的 100h (小 时 ) 电力 需求 的 平均 值 。 这 是 用 于 测算 
管制 性 服务 模型 成 本 的 一 种 峰 答 容量 。 





1xRTT (One Times Radio Transmission Technology) 
一 倍 无 线 传 输 技 术 

是 CDMA 手机 网 络 的 一 种 运行 模式 (数字 1 表示 一 个 1.25MHz 通道 ) ， 用 
于 提供 高 速 数 据 及 声音 传输 服务 ， 在 技术 上 属于 3G 系统 ， 但 由 于 速度 慢 于 3G， 
有 时 属于 “2.5G”， 其 最 大 上 传 和 下 载 速率 为 144kbit/s， 而 一 般 速 率 为 50 ~ 
80kbit/s。 








3G 

是 在 移动 通信 系统 评价 中 用 于 指 第 3 代 技 术 的 术语 。3G 系统 比 2G 网 络 系统 
数据 传输 速度 更 快 ， 数 据 接 和 人 能 长 期 保持 ， 且 通常 采用 在 2G 中 没有 的 无 线 电 频 
段 。3G 的 常用 技术 标准 是 UMTS, 


3GPP (3rd Generation Partnership Project) 
第 3 代 合 作 项 目 

是 全 球 通 信 组 织 创建 基于 GSM 的 3G 标准 的 项 目 ， 参 与 者 包括 欧洲 电信 标 
准 化 学 会 ， 日 本 无 线 电工 业 和 商贸 联合 会 /电信 技术 委员 会 ， 中 国 通信 标准 化 协 
会 ， 美 国电 信 工 业 协 会 ， 以 及 韩国 电信 技术 协会 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. 3gpp. orgo 


3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) 
第 3 代 合 作 项 目 2 

是 全 球 通信 组 织 创 建 基于 CDMA 的 3G 标准 的 项 目 ， 合 作 参 与 该 项 目的 5 个 
SDO (标准 开发 组 织 ) 分 别 是 日 本 无 线 电 工业 和 商贸 联合 会 、 中 国 通信 标准 化 
协会 、 美 国电 信 工 业 协 会 、 韩 国电 信 技 术 协 会 ， 以 及 日 本 电信 技术 委员 会 。 





4G 

是 继 3G 之 后 的 下 一 代 无 线 、 宽 带 、 移 动 通信 技术 。4G 在 以 下 方面 有 别 于 
3G 技术 : 更 高 的 速度 ， 从 用 于 高 流量 移动 用 途 的 100Mbit/s， 到 用 于 本 地 Wi-Fi 
或 漫游 的 1Gbit/s; 不 同 网 络 间 的 自动 无 缝 对接 切 换 ， 支 持 各 种 声音 、 数 据 、 图 
像 、M2M (设备 到 设备 ) ， 以 及 定位 系统 。4G 可 能 会 基于 正 交 频 分 复 用 技术 
(OFDM), ， 国 际 电 信 联 盟 (ITU) 将 对 4G 给 出 正式 定义 。 





6LoWPAN 
基于 IPv6 的 低 功率 无 线 个 人 区 域 网 络 

同时 是 一 个 通信 协议 和 一 个 互联 网 工程 任务 组 (IETF) 的 名 称 ， 该 工作 组 
的 目标 就 是 定义 融合 IPv6 和 IEEE 802. 15.4 网 络 的 规范 ， 该 网 络 的 典型 特征 是 
超 低 的 功 耗 、 超 低 的 成 本 ， 可 以 依赖 电池 工作 数 年 。 采 用 这 种 网 络 还 可 能 使 低 
耗 设 备 与 现 已 存在 的 IP 设 备 通过 标准 的 路 由 技术 进行 互 操 作 。 

其 官方 网 址 是 http: //datatracker. ietf org/ wg/6lowpan/ charter。 


人 


AB32 ( Assembly Bill 32—Refers to the California Global Warming Solutions Act 
of 2006) 
第 32 号 议会 法 案 (参见 加 利 福 尼 亚 州 (简称 为 加 州 ) 全 球 变 暖 解决 法 案 2006) 
特 指 加 州 全 球 变 暖 解决 法 案 2006， 这 是 加 州 的 一 个 划时代 的 立法 ， 该 法 案 
规定 加 州 在 2020 年 ( 含 ) 以 前 的 温室 气体 排放 总 额 不 得 超过 1990 年 的 水 平 。 


AB118 (Assembly Bill 118 一 Refers to the Alternative and Renewable Fuel and 
Vehicle Technology Program ) 
第 118 号 议会 法 案 (参见 替代 和 可 再 生 燃 料及 交通 技术 项 目 ) 
特 指 加 州 替 代 与 可 再 生 燃 料及 交通 技术 项 目 。 该 项 目 是 加 州 于 2007 年 在 通 
过 AB118 之 后 所 创建 的 一 个 项 目 ,项 目 由 加 州 能 源 委员 会 (CEC) EM, BE 
增加 替代 性 和 可 再 生 燃 料 的 使 用 ， 鼓 励 交通 工具 技术 创新 ， 以 促进 加 州 燃 料 使 
用 和 交通 工具 类 型 的 变迁 。 














AC (Alternating Current) 
交流 电 


强大 小 和 方向 随时 间 周 期 性 变化 的 电压 或 电流 。 


ACAR (Aluminum Cable, Alloy-Reinforced ) 
铝 合金 电线 
是 用 一 种 低 电阻 高 强度 铝 合 金 制作 的 多 股 绞 合 电 力 电缆 ， 常 用 于 高 压 输 电线 路 。 





Access BPL (Access Broadband PowerLine) 
接 入 电力 线 宽带 
在 室外 电力 线 通信 的 使 用 。 


ACE (Area Control Error) 
区 域 控制 误差 
在 一 个 电网 控制 区 域内 计划 发 电量 和 实际 发 电量 之 差 。 这 个 参数 的 计算 
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考虑 了 频率 偏差 影响 和 仪表 误差 的 纠正 ， 平 衡 管理 机 构 使 用 这 个 参数 以 满足 北 
美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 的 可 靠 性 标准 。 随 着 越 来 越 多 的 间歇 性 可 再 生 能 源 
发 电 接 入 电网 ， 这 个 参数 的 计算 也 越 来 越 重 要 。 





ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy) 
美国 能 效 经 济 委员 会 

是 美国 的 一 个 非 营利 性 组 织 ， 该 组 织 致力 于 提升 能 效 以 促进 经 济 繁荣 、 
源 安全 和 环境 保护 ， 其 项 目 范 围 包 括 美 国联 邦和 州 层面 能 源 政策 研究 ， 有 关 
效 的 各 个 方面 的 研究 ， 以 及 有 关 能 效 资源 的 交流 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. aceee. orgo 








ACORE (American Council on Renewable Energy ) 
美国 可 再 生 能 源 委员 会 

是 美国 的 一 个 非 营利 性 组 织 ， 该 组 织 成 员 来 自 可 再 生 能 源 相 关 的 各 个 行业 
和 各 个 方面 以 及 它们 的 商会 ， 这 些 行 业 包 括 风 电 、 太 阳 能 、 地 热 、 生 物质 和 生 
物 燃 料 、 水 力 、 潮 汐 、 水 流 能 和 垃圾 发 电 等 ， 其 会 员 还 包括 金融 机 构 、 教 育 人 
士 、 终 端 用 户 、 专 业 服 务 提供 商 和 其 他 相关 联 的 非 营 利 性 组 织 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. acore. org/front。 





ACSR (Aluminum Cable ，Steel-Reinforced ) 
钢 芯 铝 绞 线 

是 一 种 由 钢 芯 和 多 层 铝 线 绞 合 而 成 的 输电 线 ， 钢 忆 用 来 承受 机 械 力 ， 铝 绞 
线 用 来 传输 电流 。 








Active Power 
有 功 功 率 
是 指 做 功 的 那 一 部 分 电功率 ,单位 是 W、KW 或 MW, 


Actual Peak Reduction 
实际 峰 荷 削减 

是 指 通 过 参加 区 域 输电 组 织 、 独 立 系 统 运营 商 或 供电 公司 在 年 度 用 电 峰 荷 
期 间 组 织 的 需求 响应 项 目 而 导致 年 度 峰 丛 的 实际 兆 瓦 减少 量 ， 从 负 答 缩减 服务 
Hg (CSP) 的 角度 来 看 ， 实 际 负 答 前 减 就 是 在 峰 荷 期 间 为 区 域内 用 户 综合 负 蓓 提 
供 的 需求 响应 负 答 。 








ADE (Automated Data Exchange ) 
自动 数据 交换 

是 指 采 用 通用 信息 模型 (CIM) 作为 标准 化 或 共用 数据 模型 来 实现 设备 到 设 
备 (M2M) 的 数据 交换 ， 以 便 不 同 的 系统 间 的 数据 交换 能 减少 数据 格式 的 转换 
流程 。ADE 同时 也 指 任何 允许 客户 或 授权 方 进入 客户 仪表 数据 的 系统 。 


Adequacy 
充裕 度 

充裕 度 是 可 靠 互 连 大 电力 系统 的 两 个 主要 性 能 参数 
总 是 能 够 满足 用 户 综合 电力 需求 和 电量 需求 的 能 力 ， 其 
计划 停 运 和 可 预计 的 合理 非 计划 停 运 。 


之 一 ， 表 示 大 电力 系统 
中 要 考虑 到 系统 元 件 的 


ADI (ACE Diversity Interchange) 
ACE 差异 性 交换 

是 将 多 个 单个 的 区 域 控制 误差 (ACE) 联合 在 一 起 作为 电力 联营 体 ( pool) 
的 过 程 ， 这 样 可 以 通过 控制 误差 的 差异 性 来 减少 控制 的 负担 ， 同 时 可 以 将 更 多 
的 间 吹 性 可 再 生 能 源 纳入 到 电网 中 来 。 


Adjusted Electricity 
调整 后 电量 
是 指 包含 发 电 过 程 中 所 使 用 能 量 的 一 种 电力 计量 。 


Advanced Analytics 
先进 分 析 系 统 

是 指 一 套 能 够 管理 由 于 智能 电网 技术 而 新 生 的 大 量 数据 的 软件 解决 方案 ， 
包括 从 配 电 自动 化 、 广 域 形势 感知 、 智 能 电表 ， 以 及 将 这 些 数 据 转换 为 供 决 策 
制定 、 规 划 、 预 测 用 的 可 管理 信息 。 








Advanced Biofuel 
先进 生物 燃料 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 定义 的 ， 任 何 一 种 可 再 生 能 源 ， 只 要 满足 
其 全 生命 周期 温室 气体 (GHG) 排放 量 低 于 以 石油 为 基准 线 的 排放 量 的 一 半 ， 
同时 其 中 不 能 含有 从 玉米 淀粉 中 提取 的 燃料 ， 即 被 认为 满足 EISA2007U. S. 标 
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准 。 按 照 这 一 标准 ， 可 能 的 生物 燃料 源 包括 生物 质 或 蔬菜 或 党 类 油 。 


Advanced Field Telecommunications 
先进 现场 通信 

是 指 散 入 在 输 配 电 设备 中 的 供电 公司 通信 系统 ， 其 中 部 署 有 知 能 电子 设备 
用 于 远程 监控 和 管理 ， 以 提升 对 外 界 状态 变化 的 响应 能 力 。 








Advanced Grid Materials 
先进 电网 材料 

是 指 用 于 先进 电力 系统 ， 包 括 发 电 、 输 电 、 配 电 设备 元 件 的 新 型 复合 材料 ， 
如 纳米 材料 和 金属 或 矿物 质 复合 材料 ， 这 些 材料 用 于 先进 的 导体 、 储 能 技术 等 ， 
以 提升 大 规模 电网 或 小 型 微 电 网 的 容量 、 性 能 和 可 靠 性 。 


Advanced Load Control 
先进 负荷 控制 

是 指 运用 各 种 项 目 减 少 居民 或 商业 和 工业 用 户 在 特定 时 段 的 用 电 ， 包 括 自 
动 采 上 暖 通风 空调 系统 控制 、 照 明 管理 和 智能 互动 型 家 电 ， 这 些 设备 的 使 用 可 以 
改善 高 峰 时 段 电 力 需 求 状 况 ， 而 不 用 增加 额外 的 发 电 设施 。 








Advanced Meter 
先进 电表 


见 Smart meter (智能 电表 ) 。 





Advanced Volt-Var Control 
先进 电压 无 功 控制 
JL AVVC。 


AEE (Association of Energy Engineers) 
美国 能 源 工 程 师 协 会 

是 一 个 致力 于 促进 能 源 领 域 人 员 的 科研 和 教育 相关 事项 ， 致 力 于 促进 可 持 
续 发 展 行动 的 全 球 性 专业 协会 和 非 营 利 性 组 织 ， 成 员 来 自 商 业 、 工 业 、 研 究 机 
构 、 政 府 、 能 源 服务 和 公用 事业 领域 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. aeecenter. orgo 





AEIC ( Association of Edison Illuminating Companies) 
美国 爱迪生 照明 公司 协会 

是 一 个 国际 电力 行业 协会 ， 该 协会 下 有 6 个 委员 会 ， 分 别 从 不 同 的 研究 方向 
寻求 提升 行业 技术 ， 分 别 为 发 电 、 输 配 电 、 电 力 设备 、 负 荷 研 究 、 电 表 计 量 和 
服务 以 及 电缆 工程 。 成 员 包 括 供 电 公 司 、 发 电 公 司 、 输 电 公 司 和 配 电 人 公司， 这 
些 公司 包括 投资 者 所 有 的 、 美 国联 邦 、 州 、 市 政 所 有 的 ， 也 包括 合作 社 性 质 的 。 








AEO (Annual Energy Outlook ) 
年 度 能 源 展望 
是 由 美国 能 源 信息 署 (EIA) 发 布 的 关于 能 源 消费 预测 的 年 度 报告 。 


AESO (Alberta Electric System Operator) 
阿尔 伯 塔 电力 系统 运营 商 

是 负责 阿尔 伯 塔 互 连 电力 系统 安全 、 可 靠 和 经 济 的 规划 和 运营 的 非 营 利 性 
独立 系统 运营 商 组 织 ， 负 责 制 定 和 监督 输电 费 率 ， 为 系统 稳定 运行 提供 相应 的 
服务 ， 管 理 小 时 电力 批发 市 场 的 结算 和 输电 系统 服务 ， 以 及 其 他 服务 。 它 是 北 
美 10 个 独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 之 一 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. aeso. cao 











AESP (Association of Energy Service Professionals) 
美国 能 源 服务 专业 者 协会 

是 一 个 致力 于 改进 能 效 项 目的 提供 与 实施 、 能 源 管 理 和 分 布 式 可 再 生 能 源 
的 非 营 利 性 组 织 ， 成 员 包括 投资 者 拥有 的 公用 事业 、 市 政 所 有 的 或 合作 社 性 质 
的 公用 事业 ， 以 及 制造 商 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. aesp. orgo 








AFUDC (Allowance for Funds Used During Construction ) 
建设 期 使 用 资金 准 提 
是 一 个 会 计 条 目 ， 也 称 为 建设 期 利息 。 


AGC (Automatic Generation Control) 
自动 发 电 控制 

是 用 于 控制 联络 线 电力 潮流 和 发 电机 输出 的 广 域 主 控 系 统 。 它 是 在 线 反 馈 发 
电机 控制 的 一 部 分 ， 通 常 是 通过 互联 网 系统 ， 帮 助 系统 运营 商 提 供 调 节 控 制服 务 。 
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Ah (Ampere hour ) 
安 时 

是 一 个 充电 单位 ， 通 常用 于 衡量 电池 容量 ， 表 示 在 一 定 的 放电 电流 下 的 不 
间断 工作 时 间 。 





AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) 
美国 家 用 电器 制造 商 协 会 

是 一 个 代表 大 家 用 电器 、 便 携 式 家 用 电器 、 地 面 保 养 设 备 的 制造 商 和 供应 
商 的 非 营 利 性 行业 协会 ， 该 协会 制定 非 强制 性 技术 标准 ， 并 将 其 中 一 部 分 提交 
给 美国 国家 标准 学 会 (ANSI) 批准 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. aham. orgo 





Air-conditioning Intensity 
空调 强度 

是 指 空调 耗 电量 与 冷却 面积 和 冷却 度数 -天 数 之 间 的 比值 (基准 为 65 下 )， 
这 个 计量 单位 是 用 来 比较 在 排除 了 房屋 面积 和 天 气 条 件 影 响 后 空调 能 耗 的 差异 。 


ALCA (Advanced Load Control Alliance) 
美国 先进 负荷 控制 联盟 

是 一 个 致力 于 通过 推进 负荷 控制 为 供电 公司 部 署 峰 荷 需求 削减 、 经 济 调度 
和 输 配 电 可 靠 性 等 项 目的 行业 协会 ,该 协会 共享 来 自 协 会 成 员 和 来 自 公 共 领 域 
的 关于 市 场 营销 、 项 目 部 署 、 成 本 效益 和 技术 贡献 等 方面 的 信息 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. alca. info, 











AMI (Advanced Metering Infrastructure) 
先进 计量 系统 

是 指 能 够 以 一 定 的 时 间 间 隔 计 量 和 存储 用 电 数 据 ， 同 时 以 一 定 的 时 间 间 隔 
向 用 户 、 供 电 公司 和 其 他 相关 方面 提供 这 些 数 据 的 ， 包含 电 表 、 双 向 通信 系统 
的 硬件 和 软件 ， 以 及 相关 联 的 系统 和 数据 管理 的 软件 所 构成 的 一 个 计量 系统 ， 
以 上 时 间 间 隔 的 长 短 是 由 监管 机 构 来 确定 的 。 








AMI-Ent TF (AMI Enterprise Task Force) 
AMI 企业 工作 组 
是 在 公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 (UCAIug) 智能 电网 分 委员 会 公用 事 


业 先 进 计量 工作 组 的 一 个 分 组 ， 该 分 组 负责 依据 公用 事业 行业 标准 ， 如 由 仪表 
数据 管理 系统 (MDMS) ， 与 先进 计量 特殊 业务 功能 所 需要 的 企业 后 台 管理 系统 
之 间 的 信息 交换 和 控制 所 要 求 的 通用 信息 模型 ( CIM) ， 来 定义 功能 需求 、 政 策 
和 服务 。 





AMI Lighthouse Council 
AMI 灯塔 委员 会 (或 整体 方案 委员 会 ) 

是 由 一 些 供电 公司 、 供 应 商 和 SAP 公司 一 起 组 成 的 工作 组 ， 致 力 于 将 AMI 
程序 集成 到 SAP 企业 解决 方案 中 去 。 








AMI-Network Task Force 
AMI 网 络 工作 组 

是 在 公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 (UCAIug) 智能 电网 分 委员 会 公用 事 
业 先 进 计量 工作 组 的 一 个 相对 比较 新 的 分 组 。 


AMI-SEC TF (AMI Security Task Force) 
AMI 安全 工作 组 

是 在 公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 (UCAIug) 智能 电网 分 委员 会 公用 事 
业 先 进 计量 工作 组 的 一 个 分 组 ， 该 分 组 负责 为 AMI 系统 开发 协作 安全 导 则 和 推 
荐 方案 ， 以 及 最 佳 实践 。 该 小 组 现 正 在 制定 可 为 供电 公司 采用 作为 评估 和 采购 
计量 安全 相关 功能 的 技术 规范 ， 这 些 技术 规范 还 被 开放 式 AMI 工作 组 用 作 AMI/ 
DR (先进 计量 系统 /需求 响应 ) 参考 设计 规范 的 一 部 分 ， 并 由 供应 商 研发 出 合 
乎 标准 的 兼容 的 安全 技术 。 











Ampere 
安培 (A) 
是 电流 的 计量 单位 ，1A 等 于 1V 电压 加 于 19 电阻 的 电路 中 所 产生 的 电流 。 


AMR (Automated Meter Reading ) 
自动 抄 表 

是 指 供电 公司 抄 表 人 员 开 和 车 或 步行 经 过 电表 ， 通 过 无 线 电 、 电 力 线 载 波 和 
其 他 无 线 技术 读 取 电表 数据 ， 在 AMR 情形 下 ， 电 表 收 集 的 信息 只 用 于 计 费 目的 
且 电 表 数 据 是 单方 向 地 从 电表 到 抄 表 设备 。 








AMS (Advanced Meter System) 
先进 仪表 系统 

是 智能 电表 系列 功能 的 总 称 ， 包 括 可 以 在 规定 时 间 间 隔 内 收集 电表 数据 、 
将 这 些 数据 发 送 给 用 户 用 于 需求 响应 项 目 ， 同 时 将 这 些 信息 在 供电 公司 内 部 共 
享 ， 用 于 工作 票 、 开 票 收 费 和 停电 管理 等 。 








Ancillary Services 
辅助 服务 

是 指 为 确保 将 电力 从 发 电 广 可靠 传输 到 用 户 处 的 服务 ， 包 括 计 划 、 协 调 、 
自动 发 电 控 制 、 旋 转 备 用 和 补充 备用 、 调 节 和 频率 响应 等 ， 其 中 ， 旋 转 备 用 、 
非 旋转 备用 以 及 调节 等 又 属于 可 调度 的 需求 响应 。 








Ancillary Services Market Program 
辅助 服务 市 场 项 目 

是 针对 独立 系统 运营 商 和 区 域 输电 组 织 中 大 电力 客户 的 需求 响应 项 目 ， 该 
项 目 形成 能 接受 客户 对 负荷 减少 进行 欧 标 的 市 场 。 如 果 他 们 的 投标 被 接受 ， 客 
户 会 因 承 诺 待 命 而 以 市 场 价格 得 到 补偿 。 如 果 SORTO 要 求 他 们 减少 负荷 ， 减 
少 的 负 葵 会 被 赋予 能 源 市 场 的 现价 。 


ANL (Argonne National Laboratory) 
美国 阿 贡 国家 实验 室 

是 由 一 个 有 限 责 任 公司 与 芝加哥 大 学 共同 运营 的 美国 能 源 部 国家 实验 室 ， 
该 实验 室 进 行 几 个 学 科 的 能 源 研究 。 交 通 技 术 研 发 中 心 专注 于 车 辆 到 电网 应 用 
和 插 电 式 混合 动力 电 动 车 的 标准 连接 需 的 研究 ， 同 时 还 进行 蔡 代 燃料 、 燃 料 电 
池 和 交通 运输 用 电池 的 研究 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. transportation. anl. gov/smart | grido 








Anode 
阳极 
电池 的 正 端 ( 译 者 注 : 原文 此 处 为 负 端 ) o 


ANSI (American National Standards Institute) 
美国 国家 标准 学 会 
美国 私营 的 非 营利 性 组 织 ， 监 督 关于 产品 、 服 务 、 过 程 、 系 统 和 人 员 的 自 
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愿 标准 的 制定 。ANSI 官方 认可 北美 电力 可 靠 性 协会 电力 可 靠 性 标准 的 制定 过 程 。 
该 组 织 还 与 IEC (国际 电工 委员 会 ) 协作 并 积极 参与 认证 计划 ， 如 ISO9000 和 
ISO14000 环境 管理 标准 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. ansi. org; 


ANSI C12.1 
这 个 批准 的 ANSI 标准 给 出 电表 的 性 能 评比 准则 和 安全 测试 标准 。 


ANSI C12. 18 

这 个 批准 的 ANSI 标准 是 关于 ANSI2 类 光 口 通信 协议 的 ， 该 标准 给 出 电表 通 
过 光 口 进行 双向 通信 的 评判 准则 。 该 标准 还 会 被 当做 ANSI 通信 协议 标准 族 的 一 
部 分 ， 该 族 包括 C12. 18、C12. 19、C12.21 和 C12. 22, 


ANSI C12. 19 

这 个 批准 的 ANSI 标准 是 关于 公用 事业 行业 的 终端 设备 表 ， 该 表 定 义 了 公用 
事业 应 用 数据 在 终端 装置 与 其 他 装置 之 间 传 输 的 表格 结构 。 这 个 标准 形成 了 通 
用 数据 结构 基础 以 及 提供 了 仪表 数据 通信 和 AMI (先进 计量 系统 ) 构架 的 通用 
行业 语言 。 该 标准 还 会 被 当做 ANSI 通信 协议 标准 族 的 一 部 分 ,该 族 包 括 
C12. 18、C12.19、C12.21 和 C12. 22, 





ANSI C12. 21 

这 个 批准 的 ANSI 标准 是 关于 电话 调制 解 调 器 通信 协议 规范 的 ， 专 为 仪表 通 
信 采 用 调制 解 调 器 ， 特 别 是 为 自动 抄 表 应 用 而 制定 。 它 是 ANSI C12. 18 为 调制 解 
调 器 的 扩展 和 修改 版 。 该 标准 还 会 被 当做 ANSI 通信 协议 标准 族 的 一 部 分 ， 该 族 
包括 C12. 18, C12. 19 、C12. 21 和 C12. 22, 











ANSI C12. 22 

这 个 批准 的 ANSI 标准 是 关于 数据 网 络 接口 协议 的 规范 ， 该 规范 扩展 了 AN- 
SI C12. 18, CI2. 19 和 C12. 21 中 的 概念 ， 人 允许 表格 数据 在 可 靠 的 有 线 和 无 线 网 
络 系统 中 传输 。 这 与 AMI (先进 计量 系统 ) 架构 有 关 。 该 标准 还 会 被 当做 ANSI 
通信 协议 标准 族 的 一 部 分 ， 该 族 包 括 C12. 18 、C12. 19, C12.21 和 C12. 22。 


APPA ( American Public Power Association ) 
美国 公共 电力 协会 
是 一 个 由 2000 多 个 非 营利 性 、 国 家 或 社区 拥有 以 及 城市 电力 公用 事业 组 成 
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的 非 营利 性 组 织 ， 该 组 织 成 员 服 务 4500 万 美国 人 。 它 为 成 员 提供 宣传 、 教 育 和 
其 他 服务 ， 以 确保 提供 有 竞争 力 成 本 的 可 靠 电力 服务 。 该 协会 的 附属 机 构 
家 乡 互联 (Hometown Connection) ， 为 成 员 提 供 AMR (自动 抄 表 ) SCADA (W 
控 与 数据 采集 ) BPL (电力 线 宽带 ) 和 CIS (用 户 信息 系统 ) 解决 方案 的 团购 
折扣 服务 。 

其 官方 网 址 是 http://www. appanet. orgo 

















Apparent Energy 
视 在 电能 
是 视 在 功率 的 时 间 累 计 值 ， 单 位 是 V. A . h, 常用 kV .A.h。 


Apparent Power 
视 在 功率 

是 电压 与 电流 的 乘积 ， 包 含有 功 功率 和 无 功 功 率 。 单 位 是 V . A， 经 常用 
kV.A 或 MV.A。 


Appliance Efficiency Index 
电器 效率 指数 

是 衡量 设备 效率 趋势 的 相对 量 ， 用 于 衡量 新 的 重要 设备 和 耗 能 设备 。 比 较 
的 基础 年 是 1972 年 (1972 年 为 100) 。 


Appliance Efficiency Standards 
电器 效率 标准 

是 一 族 主要 家 用 电器 的 最 低 效率 标准 ， 由 《美国 国家 1987 di-H- T BETA A6) 
建立 。 家 电 包 括 锅炉 、 空 调 、 冰 箱 、 冷 藏 箱 、 热 水 器 、 洗 硫 机 和 热泵 。 


APU (Ancillary Power Unit ) 
辅助 动力 设备 

是 用 于 提供 电网 稳定 和 备用 服务 的 设备 ， 这 类 动力 设备 在 电厂 或 其 他 装置 
故障 时 为 电网 提供 能 量 。 








ARPA-E ( Advanced Research Projects Agency-Energy ) 
美国 先进 研究 计划 署 能 源 办公 室 

是 美国 能 源 部 下 属 的 机 构 ， 任 务 是 资助 开发 转换 技术 的 项 目 ， 以 减少 美国 
对 进口 能 源 的 依赖 ;减少 美国 能 源 相关 的 排放 ( 含 温室 气体 ) ; 改进 美国 各 经 济 
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领域 的 能 源 效 率 ， 并 在 开发 和 使 用 能 源 技术 方面 保持 领先 地 位 。 
其 官方 网 址 是 http://www. arpa-e. energy. govo 


ARPU (Average Revenue Per User) 
每 用 户 平均 收益 

是 服务 提供 商 使 用 的 标准 度量 单位 ， 总 收益 除 以 提供 这 些 收 益 的 用 户 数 。 也 
可 以 理解 为 每 单位 平均 收益 ， 是 衡量 基于 征订 用 户 的 服务 公司 成 功 程度 的 指标 。 








ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) 
美国 复苏 与 再 投资 法 案 

是 美国 联邦 政府 2009 年 制定 的 一 个 刺激 法 案 的 正式 名 称 ， 其 中 有 400 亿美 
元 资助 和 贷款 担保 与 智能 电网 解决 方案 有 关 的 行动 ， 包 括 能 效 项 目 和 电动 车 驱 
动用 电池 的 研发 等 ,法案 中 有 一 章 “ 电 力 传输 和 能 源 可 靠 性 ”就 是 指 的 智能 电 


网 条 款 。 





ARRA Demonstration Grant 
ARRA 示范 资助 

是 美国 能 源 部 (DOE) 的 一 个 投资 项 目 ， 用 于 支持 在 电网 领域 新 兴 技 术 的 
创新 应 用 示范 ， 最 高 资助 金额 可 达 1 亿美 元 ， 目 的 是 开发 新 的 、 具 有 成 本 效益 
的 、 在 当前 技术 水 平 上 有 显著 提升 的 智能 电网 设备 、 工 具 、 技 术 和 系统 架构 。 




















ARRA Investment Grant 
ARRA 投资 补贴 

是 美国 能 源 部 (DOE) 的 一 个 项 目 ， 目 的 是 在 美国 全 国 的 电网 尽快 推广 智 
能 电网 升级 ， 采 用 成 本 分 捧 补 贴 的 方式 支持 现 已 商业 化 的 智能 电网 技术 的 生产 、 
采购 和 安装 使 用 ， 最 高 资助 金额 为 2 亿美 元 ， 同 时 该 项 目 为 各 公司 所 提供 补贴 享 
受 免 除 联邦 税 的 待遇 ， 受 美国 国内 税务 局 的 监督 。 














Array 
光伏 阵列 
是 指 光 伏 电池 板 电气 连接 在 一 起 形成 一 个 单一 的 电气 得 出。 


AREM (Alliance for Retail Energy Markets ) 
电力 零售 市 场 联盟 
是 美国 的 一 个 非 营利 的 电力 服务 商 联盟 ， 主 要 活跃 在 加 州 电力 零售 市 场 ， 
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致力 于 推动 用 户 直接 交易 ， 宣 传 州 内 相关 政策 。 成 员 包 括 Commercial Energy 公 
司 Constellation NewEnergy 公司 、Direct Energy 公司 、Reliant Energy 公司 和 
Sempra Energy Solution 公司 等 。 

其 官方 网 址 是 http://www. retailenergymarkets. com, 


ASAP-SG (Advanced Security Acceleration Project-Smart Grid) 
智能 电网 高 级 安全 加 速 项 目 组 

是 一 个 负责 开发 智能 电网 安全 框架 蓝图 的 工作 组 ， 由 北美 公用 事业 、 公 用 
事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 (UCAIug) 的 安全 工作 组 ， 以 及 一 些 政府 实体 如 美 
国 国 家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 等 组 成 。 该 智能 电网 安全 框架 为 建设 智能 电 
网 安全 系统 提供 指导 ， 并 由 一 个 独立 的 安全 专家 小 组 对 蓝图 和 框架 进行 可 用 性 
和 不 足 性 分 析 。 











ASD (Adjusted Speed Drives) 
调 速 驱动 

是 通过 调节 电动 机 转速 使 其 与 加 到 电动 机 上 的 负 答 相 匹配 ， 从 而 实现 节能 
目的 的 驱动 方式 。 相 关 的 条 目 还 有 多 相 电 动机 、 电 动机 容量 过 大 和 电动 机 重 
绕 等 。 


ASE (Alliance to Save Energy ) 
节能 联盟 

是 一 个 商业 、 政 府 、 环 保 和 消费 者 领袖 于 1977 年 成 立 的 全 球 非 营利 性 组 织 ， 
由 在 通过 提高 能 效 使 经 济 更 健康 、 环 境 更 清洁 、 能 源 安全 更 有 保障 ， 致 力 于 推 
进 节 能 研究 、 政 策 宣传 和 教育 的 新 方案 ,推动 多 层次 的 行动 ， 促 进 公 共和 私营 
部 门 的 合作 。 新 方案 包括 商业 建筑 节能 、 能 效 产业 化 和 能 效法 规 等 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ase. orgo 








ASERTTI ( Association of State Energy Research and Technology Transfer 
Institutions) 
美国 各 州 能 源 研究 与 技术 转让 机 构 协 会 
是 一 个 旨 在 提高 美国 各 州 能 源 人 研发 和 推广 (RD&D) 组 织 在 能 源 研究 的 投入 
对 经 济 增长 、 环 境 质量 和 能 源 安全 所 做 贡献 的 效果 的 非 营 利 性 组 织 ， 其 成 员 包 
括 一 些 联邦 和 州 政府 机 构 、 大 学 和 私人 公司 。 
其 官方 网 址 是 http://www. asertti. orgo 
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ASHRAE ( American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers) 

美国 采暖 、 制 冷 与 空调 工程 师 协会 

是 美国 一 个 拥有 51000 名 成 员 的 非 营利 性 技术 组 织 ， 该 协会 通过 用 行业 标 
准 、 推 荐 程序 和 导 则 、 研 究 成 果 和 技术 信息 等 来 影响 采暖 、 通 风 、 空 调和 制冷 
技术 的 发 展 方向 ， 其 专长 领域 包括 能 源 效 率 、 绿 色 建 筑 设计 以 及 数据 中 心 的 空 
调 通风 等 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. ashrae. org。 








ASHRAE 135-2008 

一 个 定义 建筑 自动 化 解决 方案 中 数据 通信 协议 的 标准 ， 该 标准 使 得 不 同 
公司 生产 的 建筑 设备 和 系统 能 够 共同 工作 ， 其 中 包括 负荷 控制 对 象 的 信息 ， 这 
些 信息 使 得 供电 公司 和 各 个 建筑 在 未 来 的 需求 响应 项 目 中 能 更 加 整合 协同 。 








ASME (American Society of Mechanical Engineer) 
美国 机 械 工程 师 协会 
是 美国 一 个 致力 于 在 世界 各 地 提升 机 械 的 艺术 、 科 学 和 实践 ， 交 义学 科 工 
wo 性 专业 组 织 。 
官方 网 址 是 http: //www. asme. orgo 


ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing ) 
美国 摄影 测量 与 遥感 协会 

是 一 个 有 超过 7000 名 会 员 的 全 球 科 学 协会 ， 其 使 命 是 促进 测绘 科学 发 展 ， 
推进 成 像 、 遥 感 和 地 理 信 息 系统 (CIS) 及 配套 技术 的 负责 任 应 用 。 

其 官方 网 址 是 http : // www. asprs. orgo 








Attack Surface 
攻击 面 

是 一 个 安全 术语 ， 表 示 一 个 应 用 程序 或 系统 的 脆弱 性 。 当 远程 管理 能 力 增 
加 时 ， 其 攻击 面 就 会 增加 。 


Attenuation 
衰减 
是 指 无 线 电 信和 号 或 电信 和 号 的 信和 号 强度 损失 ， 通 常 与 信号 传输 的 距离 有 关 。 
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Automated DR (Automated Demand Response) 
自动 需求 响应 

是 指 通常 由 商业 和 工业 用 户 〈C&I) 用 来 减少 能 源 使 用 、 节 约 开 文 ， 或 者 在 
高 峰 期 降低 负荷 ， 或 者 减少 排放 ， 获 得 电费 返还 的 自动 化 系统 ， 也 称 之 为 智能 
需求 响应 。 


Auxiliary Generator 
辅助 发 电机 

有 几 种 意思 ， 第 一 种 意思 是 为 发 电厂 发 电 设备 提供 动力 的 发 电机 组 ,第 二 
种 意思 是 在 发 电机 组 跳闸 而 又 无 法 从 电网 获得 外 来 电源 情况 下 为 电厂 提供 照明 

















的 发 电机 组 ， 第 三 种 意思 是 所 有 建筑 物 中 在 电网 停电 时 提供 照明 的 发 电机 组 。 
Availability 
可 用 率 





是 一 个 描述 可 靠 性 的 术语 ,一 个 供电 电源 的 可 用 率 由 其 一 年 中 可 用 小 时 数 
除 以 总 小 时 数 得 到 。 


AVL (Automatic Vehicle Location) 
自动 车 辆 定位 

是 指 采用 全 球 定位 系统 (GPS) 或 地 面 无 线 电 定位 系统 来 确定 车 辆 的 地 理 位 
置 ， 可 用 来 追踪 供电 公司 的 现场 工作 人 员 。 





Avoided Capacity 
可 免 容 量 

是 指 一 个 系统 中 可 以 减少 而 不 影响 系统 可 靠 性 要 求 的 那 一 部 分 容量 ,需求 
响应 项 目 中 用 电量 减少 的 贡献 用 可 免 容 量 来 计算 。 


Avoided Cost 
可 免 成 本 

是 指 一 个 供电 公司 通过 使 用 (自身 的 ) 热电 联 产 或 分 布 式 发 电 从 而 避免 支 
付 给 公用 发 电 企 业 的 那 部 分 费用 。 对 于 一 个 受 管制 的 供电 公司 而 言 ， 可 免 成 本 
是 指 其 购买 或 自己 发 最 后 一 单位 电量 的 边际 成 本 。 
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AVVC (Advanced Volt-Var Control) 
先进 电压 无 功 控制 

是 指 一 种 采用 了 优化 潮流 建 模 的 先进 算法 ， 自 动 实时 协调 全 配 电 网 络 中 电 KM 
压 控制 和 无 功 损 失 的 应 用 方法 ， 有 时 也 称 电 压 无 功 优化 (VVO ) 。 


AWEA (American Wind Energy Association ) 
美国 风能 协会 

是 美国 的 一 个 全 国 性 风电 行业 协会 ， 有 2500 家 公司 成 员 ， 涵 盖 风 力 发 电 、 
设备 制造 和 服务 提供 商 ， 其 使 命 是 通过 宣传 、 交 流 和 教育 推动 风电 业 的 成 长 。 
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B&P (Business and Policy) 
商业 和 政策 工作 组 

是 在 NIST (美国 国家 标准 与 技术 研究 院 ) 内 的 一 个 致力 于 将 技术 工作 和 更 
高 层面 的 商业 与 政策 事项 联系 起 来 的 工作 组 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nist. gov/smartgrid。 





B2G (Building to Grid) 
楼 对 网 技术 

是 商业 建筑 的 用 电 和 自发 电 与 电网 整合 的 技术 ， 同 时 是 在 NIST (美国 国家 
标准 与 技术 研究 院 ) 内 致力 于 此 项 技术 的 专项 工作 组 的 名 称 。 

其 官方 网 址 是 http://www. nist. gov/smartgrid o 


Backfeed 
电能 回馈 
指 将 电能 反 供 到 供电 企业 的 能 力 。 











Backhaul Network 
回程 网 络 

虽 将 一 个 节点 或 站 点 的 信息 流量 ， 通 过 有 线 或 无 线 手段 ， 传 输 回 因特网 或 
其 他 中 枢 网 络 。 在 AMI (先进 计量 系统 ) 中 ， 回 程 网 络 可 以 指 连接 变电站 (JT 
关 站 ) 与 供电 公司 控制 中 心 的 通信 设施 。 








Backup Generator 
备用 发 电机 组 

指 仅 用 于 提供 调试 电源 ， 或 在 电力 短缺 等 紧急 情况 下 满足 用 户 负 和 荷 需求 的 
发 电机 组 。 





Backup Power 
替代 补充 电量 
在 发 生 设备 非 计划 停 运 期 间 ， 供 电 公司 为 将 代 停 运 设备 所 缺失 供电 能 力 ， 
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而 所 供电 力 电量 。 


BACnet? (Building Automation and Control net) 
楼 宇 自动 控制 网 络 

旨 楼 宇 自 动 控制 网 络 数据 通信 协议 。 也 称 为 SSPC135 ， 由 美国 采暖 、 制 冷 与 
空调 工程 师 协会 (ASHRAE) 赞助 开发 ,该 协议 同时 是 国际 标准 ISO 系列 一 一 
ISO 16484-5。NIST (美国 国家 标准 与 技术 研究 院 ) 的 机 械 系统 与 控制 组 (Me- 
chanical Systems and Control Group) 正 与 一 些 公 用 事业 单位 一 起 开发 自动 化 通信 
协议 ， 以 推进 能 参与 智能 电网 的 自动 化 系统 的 建设 ; NIST 也 一 直 与 BACnet 开发 
团队 一 起 开发 楼 宇 自 动 控 制 网 络 协议 来 支持 分 布 式 负 人 荷 控 制 和 表 计 读数 。 








BACnet? International ( Building Automation and Control net International ) 
BACnet? E BR 
是 一 个 致力 于 通过 协同 调试 、 教 育 培训 和 推广 活动 在 建筑 物 自动 化 和 控制 
系统 中 推行 BACnet 规约 的 行业 组 织 ， 该 组 织 提供 专业 化 测试 设施 ， 进 行 兼 容 性 
和 协同 性 测试 ， 对 符合 BACnet 规约 的 产品 颁发 BTL 标志 (BACnet 测试 实验 
室 ) ， 成 员 包括 使 用 BACnet 规约 的 设备 设计 、 制 造 、 安 装 、 调 试 和 维护 的 公司 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. bacinternational. orgo 











BACnet® NS-WG (BACnet Network Security Working Group) 
BACnet 安全 工作 组 

是 一 个 致力 于 现行 网 络 架 构 安 全 ， 以 及 识别 为 确保 信息 交换 而 对 BACnet 标 
准 所 必须 做 出 调整 的 工作 组 。 

其 官方 网 址 是 http://www. bfrl. nist. gov/863/BACnetNSoverview. html, 





BACnet® UI-WG (BACnet Utility Intergration Working Group) 
BACnet 供电 整合 工作 组 

是 NIST (美国 国家 标准 与 技术 研究 院 ) 下 一 个 致力 于 开发 自动 需求 响应 标 
准 的 工作 组 ， 通 过 自动 需求 响应 ， 使 得 建筑 物 可 以 接收 从 供电 公司 基站 发 出 的 
信息 并 对 其 产生 响应 ， 这 些 信息 包括 紧急 事件 和 其 他 通知 、 价 格 信号 、 自 动 发 
电 芭 标 、 自 动 减负 和 荷 况 标 、 表 计 读 数 ， 以 及 用 电 历 史 数 据 。 通 过 开发 和 推行 自 
动 需 求 响应 标准 ， 使 得 能 源 服务 提供 商 可 以 与 各 个 建筑 物 进 行 有 效 互动 ， 而 不 
管 该 建筑 物 内 的 自动 化 系统 是 采用 哪个 公司 的 产品 ， 也 使 得 各 个 建筑 物 也 能 与 
各 个 供电 公司 ， 及 其 他 能 源 服务 提供 商 有 效 沟通 ， 而 无 须 配备 其 专用 的 通信 界 
面 。 自 动 需 求 响应 的 通信 基础 是 BACnetWeb 服务 。 
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其 官方 网 址 是 : http: //www. bfrl. nist. gov/863/BACnetUloverview. html, 


Bakersfield Effect 
贝克 斯 菲尔德 效应 

是 指 在 智能 电网 技术 初次 推广 时 ， 遭 遇 到 消费 者 不 积极 的 反应 ， 这 可 能 时 
致 项 目的 延迟 和 在 消费 者 教育 和 消费 外 延 服务 方面 的 额外 投资 。 








Balancing Area 
平衡 区 域 

也 称 为 控制 区 域 (Control area), 2&8 fA fur FML (Balancing authority ) 
匹配 发 电 与 用 户 需 求 ， 以 及 输电 运营 机 构 监 视 输电 线路 潮流 和 变电站 电压 的 地 
理 区 域 ， 是 为 电力 可 靠 性 规划 和 大 型 电力 系统 运行 的 功能 性 区 域 ， 这 些 区 域 之 
间 以 联络 线 相连 。 


Balancing authority 
负荷 平衡 机 构 

是 指 负责 为 一 个 区 域 提 前 制定 资源 整合 规划 ， 以 及 维持 该 区 域 实 时 电力 资 
源 供 需 平 衡 和 公共 发 电 控制 运行 的 机 构 。 





BANANA ( Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) 
香蕉 主义 

是 后 院 主义 ( Not In My Backyard, NIMBY) 的 升级 版 ， 对 一 切 基础 设施 建 
设 持 一 概 的 否定 和 反对 态度 ， 在 本 书 中 专 指 反对 新 的 输电 线路 建设 、 发 电 设施 
建设 (无论 化 石 能 源 机 组 还 是 新 能 源 机 组 )， 以 及 国家 、 区 域 和 本 地 电网 的 其 他 
各 类 设施 的 建设 。 


Bandwidth 
带宽 


间 信 息 资 源 的 信息 容量 ， 通 常 以 每 秒 字 节 数 来 计量 。 


BAS (Building Automation Systems ) 
建筑 物 自动 化 系统 

也 称 能 源 管 理 与 控制 系统 (EMCS) ， 或 能 源 管 理 系统 (EMS) ， 在 此 专 指 部 
署 在 建筑 物 中 ， 对 暖 通 空 调 、 冰 箱 、 照 明 以 及 其 他 建筑 物 能 源 使 用 进行 不 间断 
地 自动 管理 的 软 硬 件 系统 。BAS 的 目标 在 于 以 最 少 的 能 源 使 用 为 建筑 物 使 用 者 
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提供 最 优 的 每 适度。 该 控制 系统 包括 对 风扇 、 水 到、 制冷 制 热 设施 、 阀 门 节 速 
器 、 人 恒温 器 等 设施 控制 系统 的 集成 ， 当 前 的 建筑 物 自 动 控制 系统 重点 对 建筑 物 
温度 、 湿 度 、 暧 通 系 统 压力 、 通 风流 量 等 进行 监控 。 








Baseload 
ESI 

是 指 在 一 段 特定 时 间 内 以 固定 价格 供应 ， 满 足 用 电 需 求 的 最 少 电 能 量 ; 或 
者 是 指 在 24h 内 不 间断 有 旦 不 波动 的 电力 需求 部 分 。 





Baseload capacity 
基 荷 容量 
是 指 提供 24h 不 间断 且 不 波动 电能 的 发 电 设施 。 





Baseload plant 
基 荷 电厂 

是 指 连续 运行 ,为 系统 提供 基 蓓 ， 并 按 固 定 费 率 售 电 的 电厂 ， 这 些 电 厂 的 
运行 以 系统 热效率 和 机 械 效 率 最 高 、 系 统 运行 成 本 最 低 为 目标 。 





Base Rate 
基本 费 率 
是 对 所 消费 电能 收取 的 固定 电 度数 电费 。 


Base Station 
基站 

是 移动 通信 的 地 面 服务 站 ， 它 与 移动 设备 ， 其 他 地 面 基站 ， 及 公用 交换 通 
信和 网 络 之 间 互 动 。 


Battelle 
巴特 尔 研 究 所 


是 一 个 进行 技术 开发 和 商业 转换 ， 并 管理 多 家 实验 室 的 非 营利 组 织 。 它 所 
管理 的 实验 室 包括 美国 太平 洋 西 北国 家 实验 室 (Pacific Northwest National Labora- 
tory) ， 美 国 布鲁克 海 文 国家 实验 室 (Brookhaven National Laboratory) ， 美 国 橡树 
岭 国家 实验 室 (Oak Ridge National Laboratory) ， 以 及 美国 国家 可 再 生 能 源 实验 室 
(National Renewable Energy Laboratory, NREL) 等 ， 其 在 能 源 领 域 重 点 推进 各 种 
燃料 电池 和 能 源 存储 技术 的 商业 开发 。 
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其 官方 网 址 是 http://www. battelle. org, 


BAU (Business-As-Usual) 
照常 情景 

是 在 预测 和 建 模 中 所 采用 的 一 个 术语 ， 表 示 消 费 者 的 能 源 消费 行为 没有 受 
到 技术 、 政 策 或 程序 改变 的 影响 ， 一 切 如 同 现状 。 


BEA (Battelle Energy Alliance) 
巴特 尔 能 源 联 盟 

是 巴特 尔 研究 所 领导 的 一 个 行业 团队 ， 该 联盟 管理 着 美国 爱 达 和 荷 国 家 实验 
室 (Idaho National Laboratory, INL) 。 该 行业 团队 包括 BWX 技术 公司 、 华 盛 顿 
国际 集团 、 美 国电 力 研究 院 ， 以 及 一 个 大 学 合作 者 联盟 ,包括 麻 省 理工 学 院 和 
几 个 有 核 动力 工程 专业 的 大 学 。 


BEEP (BOMA Energy Efficiency Program) 
BOMA 能 效 项 目 

是 与 美国 环境 保护 局 能 源 之 星 项 目 共同 创建 的 培训 项 目 ， 为 房产 业主 、 物 
业 管理 和 运行 人 员 提 供 如 何 通过 成 熟 有 效 的 优化 人 员 、 设 备 和 操作 策略 来 降低 
能 源 消耗 和 成 本 的 培训 。 据 测算 ， 美国 商用 写字 楼 行业 每 年 在 能 源 上 的 花费 约 
240 亿美 元 ， 而 只 要 通过 简单 改进 写字 楼 运行 标准 就 可 以 减少 约 30% 的 能 源 消 
费 ， 约 72 亿美 元 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. boma. org/TrainingAndEducation/ BEEP/ Pages/ de- 


fault. aspx。 














BES ( Bulk Electric System) 
大 电力 系统 

在 整个 电力 系统 中 ， 包 括 发 电 并 将 电力 通过 高 压 线 传 输 到 配 电 公 司 的 这 一 
部 分 称 为 大 电力 系统 (BES) ， 又 称 为 BPS (Bulk Power System) 。 大 电力 系统 中 
包含 发 电 设 施 ， 输 电线 路 ， 邻 近 输 电 系 统 之 间 的 联络 线 ， 以 及 辅助 设备 ， 但 不 
包括 给 商业 和 家 庭 供 电 的 配 电 设施 。 





BEV (Battery Electric Vehicle ) 
电池 电动 车 
是 指 采用 化 学 能 可 重复 充电 的 电池 组 的 电动 车 。 
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Billing Period 
交 费 期 
指 电力 用 户 抄 表 收 费 之 间 的 时 间 间 隔 。 


Biomass Energy 
生物 质 能 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 ( ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 生 物质 能 指 从 植物 材料 和 动物 类 便 中 产 
生 的 可 再 生 能 源 ， 包 括 秸秆 、 稳 这、 草 类 、 木 类 、 藻 类 植物 等 ， 以 及 垃圾 填 埋 


气 (沼气 ) 等 。 





BIPV (Building Integrated Photovoltaic) 
光伏 建筑 一 体 化 

也 称 为 BIP， 是 指 与 建筑 物 结构 的 一 部 分 (通常 是 屋顶 ) 一 体 化 的 太阳 能 
技术 。 


Blackstart Capability Plan 
黑 启动 能 力 规划 

是 指 一 个 发 电机 组 或 发 电厂 ,在 没有 系统 支援 的 条 件 下 ， 从 全 停电 状态 达 
到 能 供电 的 运行 状态 的 一 个 文件 规定 性 程序 ， 该 程序 为 整个 系统 重启 规划 中 的 
一 部 分 。 





Block-rate Structure 
累进 阶梯 电价 结构 
是 针对 所 增加 的 电能 需求 ， 不 同 数量 征收 不 同 电价 的 一 种 电价 结构 。 











BNL (Brookhaven National Laboratory ) 
美国 布鲁克 海 文 国家 实验 室 

是 美国 能 源 部 (Department of Energy, DOE) 下 属 的 一 个 实验 室 ， 该 实验 室 
致力 于 能 源 领域 的 研发 ， 特 别 是 通过 改进 能 源 转换 、 传 输 和 存储 等 促进 可 再 生 
能 源 高 效 使 用 方面 的 研发 ， 该 实验 室 中 的 能 源 科 技 部 和 超 导 磁 研究 处 是 智能 电 
网 应 用 的 两 个 重要 研究 部 门 。 

其 官方 网 址 是 http://www. bnl. gov/world。 
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BOMA (Building Owner and Managers Association ) 
建筑 物 所 有 者 和 管理 者 协会 

是 北美 一 个 管理 着 超过 90 亿 从 ”商业 楼 盘 的 行业 协会 ， 该 协会 为 写字 楼 等 
商业 建筑 提供 建设 开发 运营 成 本 ， 能 源 消耗 ， 当 地 及 国家 相关 建设 法 令 ， 以 及 
技术 开发 和 法 律 服务 等 信息 。 其 成 员 包括 建筑 物 所 有 者 、 管 理 者 、 物 业 管 理 者 ， 
及 工业 供应 商 ， 该 协会 运作 一 个 BEEP 培训 项 目 ， 并 每 年 评选 环境 友好 型 建筑 ， 
颁发 年 度 地 球 奖 。 

其 官方 网 址 是 http://www. boma. org/pages/ default/aspx ; 








BPA (Bonneville Power Administration ) 
博 纳 维尔 电力 管理 局 
是 美国 能 源 部 (Department of Energy, DOE) 的 一 个 下 属实 体 ， 该 机 构 负 责 
给 美国 太平 洋 西 北部 的 公共 和 私有 供电 公司 和 一 些 大 企业 批发 和 传输 电力 ， 西 
北 地 区 约 一 半 的 电力 和 超过 3/4. 的 高 压 输 电 由 该 局 提供 。 
其 官方 网 址 是 http://www. bpa. gov/corporate。 











BPL (Broadband over Power Line) 
电力 线 宽带 

是 一 种 利用 电 插 头 装 置 通过 输电 线路 发 送 和 接收 高 速 数据 通信 技术 。BPL dx 
术 能 对 用 电 设 施 发 送 接 通 、 断 开 回 路 ， 或 者 关闭 信号 。 


BPS 
大 电力 系统 
同 BES。 


Breakthrough technology 
突破 性 技术 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 任 何在 工程 领域 中 加 快 了 解决 方案 的 、 
效力 提高 的 和 推广 应 用 的 重要 技术 进步 。 














© 1f? =0.0929030m ， 后 同 。 
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Broadband 
宽带 


是 指 带 宽大 于 2Mbit/s， 可 同时 管理 多 媒体 语音 、 数 据 、 视 频 通 道 的 信息 处 


BRS (Broadband Radio Service) 
宽带 无 线 电 服务 

是 一 种 使 用 特 高 频 (Ultra High Frequency, UHF) 的 商业 宽带 无 线 一 点 对 多 
点 通信 ， 按 美国 联邦 通信 委员 会 (FCC) 特许 授予 的 频率 运营 ， 其 正式 名 称 为 多 
信道 多 点 分 布 式 系统 (Multi-channel Multi-point Distribution System，MMDS ) 。 


BTI (Breakthrough Technologies Institute) 
美国 突破 技术 研究 所 

是 一 个 成 立 于 1993 年 的 致力 于 鉴别 和 推广 能 源 与 环境 技术 的 非 营 利 性 教育 
机 构 。 其 当前 教育 项 目 侧重 于 燃料 电池 教育 ， 创 新 型 大 流量 公共 交通 策略 
(mass transit strategies) ， 空 气质 量规 划 和 污染 控制 。FC2K 计划 (燃料 电池 
2000) 是 其 主要 的 行动 之 一 。 





BTL (BACnet® Testing Laboratory) 
BACnet@ 测 试 实验 室 
是 由 BACnet 国际 运作 的 ， 确 保 供应 者 能 符合 BACnet 标准 并 与 BACnet 保持 
互动 的 一 项 实验 设施 和 程序 。 通 过 测试 的 产品 将 获得 BTL 标志 ， 表 明 该 产品 符 
合 BACnet 所 列举 的 性 能 特征 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. bacnetinternational. net/bt。 








BTU ( British Thermal Unit) 
英国 热量 单位 

热量 单位 ， 为 11b? 液 态 水 温度 提升 1TS 所 需 热 量 。 也 可 以 定义 为 水 在 具有 
最 大 密度 时 所 处 温度 ， 大 约 为 39 下 。 





1lb =0. 45359237kg， 后 同 。 


© 1T =3k, 后 同 。 
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Budget Plan 
预算 计划 

是 在 消费 者 和 供电 (RAE) 公司 之 间 达 成 的 协议 ， 该 协议 允许 家 庭 用 户 
在 一 段 时 间 内 每 月 支付 相同 的 电费 和 天 然 气 费 。 








BUGS ( Backup Generation Sources ) 
应 急 备用 电源 

是 指 根据 建设 条 例 要 求 ， 在 运行 有 电梯 、 电 炉 系统 ， 及 其 他 特别 重要 的 不 
能 停电 的 地 方 在 紧急 情况 下 能 投入 使 用 的 发 电机 组 。 应 急 备 用 电源 一 般 在 紧急 
情况 下 才 单 独 启动 和 和 运行， 但 如 果 配 备 了 遥感 、 遥 控 管 理 技术 ， 也 可 以 作为 一 
个 分 布 式 能 源 使 用 。 


Building Shell Conservation Feature 
建筑 物 外 壳 保 能 性 

是 建筑 物 在 外 壳 设 计 建 造 上 做 到 减少 能 量 损失 或 获得 的 性 能 ， 包 括 屋 顶 、 
天 花 板 、 外 墙 的 隔 热 性 ， 以 及 窗户 的 严密 性 ， 以 及 通过 有 色 或 反射 玻璃 、 遮 光 
片 ， 外 遮阳 或 内 衬 设计 和 风雨 条 、 填 隙 等 措施 。 





Bulk Power Transaction 
大 宗 电能 交 


是 指 在 供电 公司 之 间 进 行 的 为 了 负荷 维持 或 成 本 降低 等 所 进行 的 批发 交易 。 





Bundled Utility Service 
捆绑 式 供电 服务 
是 指 由 一 家 供电 公司 提供 全 部 发 电 、 输 电 、 配 电 和 辅助 服务 的 方式 。 








Bus 
母线 
是 指 连接 两 个 或 两 个 以 上 电力 回路 的 导电 体 。 


BWR (Boiling Water Reactor) 
沸水 反应 堆 

是 指 利 用 水 同时 作为 介质 和 冷却 剂 并 让 水 在 内 核 沸 腾 的 一 种 轻 水 反应 堆 ， 
其 所 产生 的 蒸汽 可 直接 用 于 推动 汽轮机 发 电 。 
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C&I ( Commercial and Industrial ) 
商业 和 工业 用 户 

是 居民 用 户 之 外 的 另外 一 类 电力 用 户 。 商 业 和 工业 用 户 一 般 都 有 特定 的 电 
表 计 量 ， 执 行 与 居民 用 户 不 同 的 电价 ， 并 在 用 电 高 峰 时 段 执行 特定 的 削减 用 电 
的 需求 响应 项 目 。 


CABA (Continental Automated Building Association ) 
加 拿 大 大 陆 自动 化 建筑 协会 

是 一 家 总 部 设立 于 加 拿 大 的 国际 性 非 营 利 行业 组 织 ， 该 组 织 致力 于 北美 智 
能 型 家 庭 和 建筑 技术 的 开发 和 推广 ， 其 成 员 包 括 供电 公司 、 政 府 机 构 ， 以 及 设 
计 、 制 造 和 销售 家 庭 和 建筑 物 智能 产品 的 公司 ， 并 促进 相关 行业 标准 和 协议 的 
开发 。 

其 官方 网 址 是 http : // www. caba. orgo 











CAC (Cold Aisle Containment ) 
冷 通道 封闭 

是 在 数据 中 心 通过 加 装 一 个 冷 空气 通道 将 冷 空气 与 抽取 的 热 空 气 进行 物理 
分 离 ， 让 冷 空气 通过 穿孔 地 砖 进入 机 架 进 气 口 的 一 种 做 法 。 


CAES (Compressed Air Energy Storage) 
压缩 空气 储 能 

是 指 通过 采用 空气 的 压缩 作为 能 量 来 源 的 能 量 存储 方法 。 供 电 公 司 可 以 在 
负荷 低谷 期 存储 压缩 空气 待 负荷 高 峰 期 使 用 ， 压 缩 空气 储 能 是 一 种 可 以 大 容量 
使 用 的 储 能 方法 ， 可 与 新 能 源 发 电 联 合 应 用 。 





CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) 
用 户 平均 停电 时 间 指 数 

是 美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 (Institute of Electrical and Electronics Engi- 
neers, IEEE) 所 采用 的 一 种 可 靠 性 指标 ， 用 于 跟踪 评价 供电 公司 的 供电 可 靠 性 ， 
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并 为 其 提供 基准 。 其 计算 方法 是 用 系统 平均 停电 时 间 指 数 (System Average Inter- 
ruption Duration Index, SAIDI) 除 以 系统 平均 停电 频率 指数 (System Average In- 
terruption Frequency Index, SAIFI), 


CAISO ( California Independent System Operator) 
美国 加 州 独立 系统 运营 商 

是 成 立 于 1998 年 ， 负 责 美国 加 州 主要 的 高 压 电 网 运行 和 电力 批发 业务 的 非 
营利 性 公司 。 该 独立 系统 运营 商 是 联系 发 电厂 和 供电 公司 之 间 的 机 构 ， 为 所 有 
合格 的 用 户 提供 平等 进入 电网 的 机 会 ， 并 促进 相关 的 供电 基础 设施 的 建设 。 其 
使 命 陈述 包括 环境 保护 管理 、 电 网 可 靠 运 行 和 市 场 的 有 效 性 。 其 最 近 的 战略 规 
划 明 确 了 将 可 再 生 能 源 发 电 和 智能 电网 整合 进入 其 电网 发 展 ， 促 进 电 网 可 靠 性 ， 
遵循 加 州 能 源 、 空 气 和 水 质量 管理 规范 。CAISO 是 北美 的 10 个 ISO/RTO 之 一 ， 
其 所 辖 地 理 范 围 包括 美国 的 加 州 和 墨西哥 的 巴 机 加州。 

其 官方 网 址 是 http://www. caiso. com, 























CaICEF (The California Clean Energy Fund) 
美国 加 州 清洁 能 源 基 金 

是 一 家 成 立 于 2004 年 的 致力 于 投资 美国 加 州 清河 能 源 和 生态 系统 的 非 营 利 
性 公司 。 该 基金 为 处 于 不 同 投资 生命 周期 阶段 的 有 和 希望 的 清洁 能 源 公 司 提供 智 
力 和 财经 资本 。 





CaICEF Angel Fund 
美国 加 州 清洁 能 源 天 使 基金 

是 美国 加 州 清洁 能 源 基 金 设 立 的 一 家 营利 性 有 限 合伙 人 基金 ， 该 基金 为 种 
子 型 或 起 步 型 技术 和 商业 提供 投资 ， 并 正 考虑 将 投资 扩展 到 加 州 以 外 的 美国 其 
他 地 区 。 





CALMAC (California Measurement Advisory Council) 
美国 加 州 测量 咨询 委员 会 

是 为 美国 加 州 能 源 项 目 提供 开发 、 执 行 、 推 广 、 陈 述 、 讨 论 和 市 场 评 佑 、 
评价 的 非 正式 论坛 的 组 织 。 其 成 员 包 括 加 州 四 大 投资 者 所 有 供电 公司 (太平洋 
天 然 气 电力 公司 ， 南 加 州 爱迪生 公司 ， 南 加 州 天 然 气 公司 和 圣地 亚 哥 天 然 气 电 
JAF) 以 及 两 家 州 能 源 机 构 (加 州 能 源 委 员 会 和 加 州 公 用 事业 委员 会 的 能 源 
局 ) ， 该 组 织 前 身 运 作 一 个 需求 侧 管理 (DSM) 项 目 一 直到 1997 年 ， 该 项 目 即 
为 CADMAC, 
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其 官方 网 址 是 http://www. calmac. org. 


CAMPUT (Canadian Association of Members of Public Utility Tribunals) 
加 拿 大 公用 事业 审 裁 者 协会 

是 加 拿 大 的 公用 事业 监管 机 构 ， 负 责 其 联邦 、 省 和 区 域 委员 会 的 电力 、 水 、 
天 然 气 和 管道 公用 事业 监管 的 非 营 利 性 组 织 。 其 目的 在 于 推进 公用 事业 公共 监 
管 ， 并 为 其 成 员 提供 教育 和 交流 机 会 。 美 国联 邦 能 源 监 管 委员 会 (FERC) 是 其 
准 会 员 (associate member) 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. camput. org/public | index. html, 








CAN (Car Area Network) 
车 域 网 

是 指 将 所 有 电力 电子 控制 单元 、 传 感 带 或 其 他 部 件 ， 整 合成 一 个 网 络 置 于 
一 辆 汽车 内 ， 又 被 称 为 控制 器 区 域 网 (Controller Area Network ) 。 


Capability 
最 大 出 力 

是 指 发 电机 组 、 电 站 ， 及 其 他 电力 设备 ， 在 特定 条 件 下 ， 在 给 定时 间 段 内 ， 
所 能 承担 的 不 超过 温度 和 压力 限制 的 最 大 负荷 。 


Capacity 
铭牌 容量 

是 发 电 、 输 电 以 及 其 他 电力 设备 所 能 持续 承载 的 负荷 能 力 ， 以 MW 或 
MV - A 为 单位 ， 该 容量 即 为 制造 商 对 发 电机 、 汽 轮机 、 变 压 器 、 输 电 回 路 电力 
设备 、 电 站 及 系统 等 所 标注 的 铭牌 出 力 。 有 时 候 系 统 容量 会 考虑 可 调用 的 需求 
响应 (Dispatchable Demand Response) 计 入 在 内 。 对 于 纯 电 动车 或 混合 动力 电动 
车 的 电池 ， 其 容量 是 指 在 充满 电 的 情况 下 ， 在 不 同 的 温度 和 放电 速度 条 件 下 ， 
所 能 输出 的 总 安 时 数 。 





Capacity Charge 
容量 电价 

是 两 部 制 电价 中 ， 对 容量 交易 的 计价 ， 另 一 价格 部 分 为 电量 电价 。 容 量 电 
价 基 于 所 购买 的 容量 计 费 ， 有 时 也 称 为 需 量 电价 (Demand Charge) 。 
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Capacity Factor 
容量 因子 

是 指 一 台 发 电机 组 在 一 段 时 间 内 实际 所 发 电量 ， 与 其 在 相同 时 间 内 在 连续 
满 发 状态 下 应 发 电量 的 比值 ， 计 算 方法 是 用 一 段 时 间 实 发 电量 除 以 其 铭牌 容量 
与 该 段 时 间 的 乘积 。 


Capacity Market Program 
容量 市 场 项 目 

是 需求 响应 项 目的 一 种 ， 该 种 项 目 将 用 户 负 和 荷 削 减 视 为 系统 容量 ， 用 来 蔡 
代 党 规 发 电 和 供电 容量 资源 。 被 通知 的 用 户 应 按 要 求 削 减负 荷 ， 否 则 将 对 未 按 
要 削减 的 负荷 量 承担 惩罚 ， 其 激励 措施 包括 对 按 要 求 所 削减 负荷 获得 补偿 支付 。 
这 种 需求 响应 项 目 只 有 在 独立 系统 运营 商 或 区 域 输电 组 织 同时 运作 安装 容量 
(ICAP) 市 场 ， 并 一 般 只 在 批发 市 场 中 推出 。 








Capacity Transaction 
容量 交易 

是 指 一 个 供电 公司 在 一 个 特定 时 间 段 内 从 另 一 个 供电 公司 购买 特定 量 的 发 
电容 量 。 








Capital Cost 
资本 成 本 

是 指 为 发 电 、 输 电 、 配 电 等 发 生 的 一 次 性 的 场地 开发 成 本 、 厂 房 建设 、 设 
备 购买 和 安装 成 本 等 ， 这 些 成 本 通常 通过 容量 电缆 回收 。 








Capital Stock 
资本 存量 
是 指 电力 生产 、 加 工 和 配 电 所 需要 的 场地 、 厂 房 和 设备 等 。 


CARB ( California Air Resources Board ) 
美国 加 州 空气 资源 委员 会 

是 美国 加 州 环境 保护 局 的 一 部 分 ， 该 委员 会 直接 向 加 州 州长 报告 。 其 使 命 
是 ， 在 考虑 对 加 州 经 济 影响 的 情况 下 ,通过 有 效 地 减少 空气 污染 ,促进 公众 健 
康 福利 ， 保 护 生态 环境 资源 ， 当 前 主要 目标 在 于 降低 加 州 温 室 气体 排放 。 

其 官方 网 址 是 http://www. arb. ca. gov/homepage. htm, 
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Carbitrage 
充 放电 套利 





是 指 电动 车 或 插 电 式 混合 动力 电动 车 或 充电 站 利用 不 同时 段 电 价差 ,与 电 
网 沟通 计划 好 充 放电 时 间 获 取 套 利 的 能 力 ， 计 划 安 排 的 依据 条 件 包 括 价格 信号 
电价 协议 、 分 时 电价 (TOU) 、 需 求 响应 项 目 以 及 车 主人 工 干预 等 。 


Carbon Footprint 
碳 足 迹 


是 通过 计算 所 有 人 类 活动 ， 包 括 化 石 发 电 、 取 上 暧 、 交 通 、 农 业 以 及 其 他 行 


为 中 所 产生 的 温室 气体 来 监测 人 类 对 环境 的 影响 ， 
也 可 以 反映 各 种 时 间 跨 度 。 


Cathode 
阴极 
是 指 电池 的 负 端 ( 译 者 注 ， 原文 此 处 为 正 端 ) 。 


CBL (Customer Baseline) 
aem 


一 般 以 年 为 监测 时 间 跨 度 ， 


指 在 需求 响应 项 目 中 需 确定 的 ， 和 a E a 





来 应 有 的 负 共 曲线 。 目前 并 没有 一 个 标准 方法 ， 供 





域 输电 组 织 (RTO) 和 供电 公司 ， o s dau T 


求 响应 项 目 中 所 产生 的 负荷 影响 。 


CBM ( Condition-Based Maintenance) 
状态 检修 
是 指 基于 设备 的 条 件 和 状态 而 进行 检修 维护 ， 


设备 性 能 状态 是 通过 周期 性 


或 不 间断 监测 设备 的 故障 体征 指标 ， 如 温度 和 振动 等 来 获得 。 状 态 检 修 是 故障 
检修 和 使 用 检修 的 一 种 蔡 代 检修 管理 模式 ， 故 障 检修 是 指 在 设备 故障 后 才 检 修 ， 





使 用 检修 是 指 在 设备 使 用 前 进行 检修 维护 。 


CCA (Community Choice Aggregation) 
社区 供电 集成 选择 








是 指 让 可 再 生 能 源 和 分 布 式 发 电 通过 与 供电 公司 签订 基于 社区 的 供电 合同 ， 
从 而 促进 新 能 源 和 分 布 式 发 电 的 能 源 政策 。 在 这 项 政策 下 ,一 个 社区 作为 一 个 
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集成 者 ， 社 区 内 的 居民 自动 成 为 CCA 中 的 一 员 ， 除 非 其 选择 退出 ; 一 般 情 况 下 
该 区 域内 原 有 IOU (投资 者 所 有 的 公用 事业 ) 与 整个 社区 仍然 保持 供用 电 关 系 ， 
IOU 仍然 负责 对 所 有 CCA 成 员 供电 。 该 项 政策 在 美国 的 许多 州 ， 包 括 加 州 、 新 
泽 西 州 、 马 萨 诸 塞 州 、 俄 交 俄 州 以 及 罗 德 品 州 等 都 被 采用 。 














CCPI ( Center for Carbon-Free Power Intergration ) 
低 碳 电力 整合 中 心 

是 由 特 拉 华 州立 大 学 成 立 的 一 个 新 的 组 织 ， 该 组 织 致力 于 进行 在 公用 事业 
层面 采用 可 再 生 能 源 发 电 的 研究 ， 以 及 为 可 再 生 能 源 发 电 修 改 响 应 输电 规划 ， 
推动 可 再 生 能 源 发 电 的 储 能 技术 ,并 促成 相关 合作 。 该 中 心 是 特 拉 华 州立 大 学 
能 源 学 院 的 一 部 分 ， 并 受 特 拉 华 州立 大 学 海洋 和 地 球 研究 学 院 管理 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. carbonfree. udel. edu, 








CCS ( Carbon Capture and Storage (or Sequestration) ) 
碳 捕获 与 存储 (或 分 离 ) 
是 指 将 二 氧化 碳 捕获 、 分 离 并 存储 到 深度 地 质 层 的 技术 和 工艺 。 


CDMA ( Code Division Multiple Access) 
码 分 多 址 

是 一 项 用 于 36 无 线 通 信 中 的 私有 网 络 技术 ， 该 技术 通过 代码 分 配 和 使 用 扩 
频 技术 将 信号 扩展 到 最 宽 的 频段 中 ， 它 应 用 于 800MHz ~ 1.9GHz 之 间 的 频率 范 
围 ， 并 支持 国内 漫游 。 








CEA ( Canadian Electricity Association ) 
加 拿 大 电力 协会 

是 加 拿 大 各 供电 公司 、 独 立 发 电 商 、 电 力行 业 设计 咨询 机 构 和 电力 制造 商 
等 组 成 的 联合 组 织 ， 致 力 于 提供 安全 、 稳 定 、 可 靠 、 可 持续 性 和 有 价格 竞争 力 
的 电力 供应 。 

其 官方 网 址 是 http://www. canelect. cas 














CEATI (Centre for Energy Advancement through Technological innovation 
JInternational ) 
国际 技术 创新 能 源 进步 中 心 

是 一 个 为 100 多 家 供电 公司 和 研究 组 织 提供 技术 解决 方案 交易 和 开发 的 国际 
项 目 ， 该 中 心 下 面 分 别针 对 发 电 、 输 电 和 配 电 等 组 织 了 不 同 的 分 会 。 该 中 心 所 
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采用 的 项 目 组 织 模式 在 于 将 各 公用 事业 的 信息 交流 和 交易 组 合 起 来 ， 并 为 那些 
具有 直接 影响 的 实践 项 目 提 供 非 正 式 的 基准 和 标杆 。 该 中 心 与 加 拿 大 电力 协会 
具有 历史 伙伴 关系 。 

其 官方 网 址 是 htp: //www. ceati. com/index. php. 








CEC ( California Energy Commission ) 
美国 加 州 能 源 委员 会 

是 美国 加 州 主要 的 能 源 规划 和 政策 机 构 。 其 主要 负责 内 容 包括 : 预测 未 来 
电力 能 源 需 求 ， 设 置 州 内 用 能 设施 和 建筑 的 能 效 标准 ， 支 持 能 源 研 究 开 发 和 新 
技术 示范 项 目 ， 为 已 有 的 和 前 沿 的 新 能 源 新 技术 提供 市 场 支 持 。CEC 同时 管理 
着 公共 利益 能 源 研究 (Public Interest Energy Research, PIER) ， 该 项 目 负责 为 输 
电 、 配 电 、 分 布 式 发 电 和 用 户 技术 中 的 公共 或 和 有 智能 电网 研发 和 示范 项 目 提 
供 支 持 ， 同 时 为 电力 和 天 然 气相 关 的 研发 和 示范 项 目 提供 奖励 性 资金 支持 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. energy. ca. govo 

















CEE (Consortium of Energy Efficiency ) 
能 效 集 团 

是 一 个 为 其 成 员 在 能 效 产 品 和 服务 的 购买 、 采 用 、 制 造 方面 提供 启动 性 支 
持 与 开发 、 推 广 的 非 营利 性 组 织 。 其 成 员 包 括 美 国 和 加 拿 大 的 供电 公司 、 州 与 
地 区 行政 管理 机 构 、 环 保 组 织 、 人 研究 机 构 和 州 、 省 级 能 源 办 公 室 ， 以 及 能 效 产 
品 的 制造 商 和 销售 商 等 。 美 国 能 源 部 和 环境 保护 局 为 其 提供 基金 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. ceel. orgo 























CEFACT (Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) 
贸易 便利 与 电子 商务 中 心 

是 联合 国 成 立 的 一 个 致力 于 促进 政府 与 私人 企业 之 间 紧 密 合 作 ， 以 及 确保 
公共 和 私有 部 门 之 间 信 息 交流 互动 的 组 织 。 

其 官方 网 址 是 http://www. unece. org/cefact/about. htm, 


CEIC ( Carnegie Mellon Electricity Industry Center) 
卡耐基 梅 隆 电力 工业 中 心 

是 斯 隆基 金 所 建立 的 一 个 卓越 的 教育 中 心 。 其 主要 使 命 在 于 与 行业 、 政 府 
及 其 他 相关 机 构 处 理 电力 工业 的 战略 问题 。 资 金 主 要 来 自 斯 隆基 金 、 美 国电 力 
人 研究 院 (EPRD, ， 美 国 国 家 自然 科学 基金 (U.S. National Science Foundation ) , 
美国 环境 保护 局 、 美 国 能 源 部 ， 以 及 其 他 政府 组 织 。 
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其 官方 网 址 是 http://www. wpweb2. tepper. cmu. edu/ceic , 


Cermet ( Ceramic-Metal) 
陶瓷 金属 

是 一 种 为 提升 锂 离子 电池 效能 所 开发 的 锂 化 合 物 ， 该 化 合 物 可 以 通过 增加 
可 得 表面 积 来 提高 电池 能 量 。 





CERTS ( Consortium for Electric Reliability Technology Solutions) 
电力 可 靠 性 技术 解决 方案 联盟 

是 由 美国 能 源 部 和 加 州 能 源 委 员 会 资助 的 一 个 组 织 ， 致 力 于 研发 、 推 广 和 
保护 可 提升 美国 电力 系统 可 笔 性 和 电力 市 场 效 率 与 竞争 性 的 新 方法 、 新 工具 和 
新 技术 。 其 研究 领域 主要 包括 五 个 方面 : 实时 电网 可 靠 性 管理 ， 可 靠 性 与 市 场 ， 
分 布 式 能 源 的 整合 ， 负 和 荷 经 济 学 以 及 电网 可 靠 性 技术 缺陷 等 。CERTS 同时 致力 
于 微 电 网 (microgrid) 技术 研究 。 

其 官方 网 址 是 http://www. certs. Ibl. govo 








CES (Community Energy Storage) 
社区 储 能 

是 指 在 配 电 系统 中 安装 的 小 型 电池 储 能 系统 ， 该 系统 可 以 用 来 稳定 供电 ， 
也 可 以 为 分 布 式 发 电 提 供 储 能 ， 将 社区 家 庭 分 布 式 发 电 所 多 余 电能 存储 起 来 ， 
并 在 其 后 重新 调配 ; 这 种 系统 的 容量 一 般 在 25kW 左右 ， 可 为 社区 的 部 分 居民 家 
庭 提供 1 -2h 的 后 备 电源 。 











CESA (California Energy Storage Association ) 
美国 加 州 储 能 协会 

是 美国 加 州 一 个 推动 能 源 存储 的 协会 组 织 ， 该 协会 在 储 能 技术 上 持 中 立 态 
度 ， 而 侧重 于 能 源 存储 行业 的 快速 扩展 ， 以 促进 可 再 生 能 源 的 增长 和 保障 电力 
系统 更 加 安全 可 靠 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. storagealliance. org, 





CHAdeMO Association (Charge De Move Association) 
Charge De Move 协会 

是 一 个 由 日 本 汽车 生产 厂商 和 电力 公用 事业 所 组 成 的 行业 协会 ， 致 力 于 通 
过 推进 快速 充电 技术 ， 推 广 充电 方法 的 标准 化 ， 以 及 快速 充电 站 安装 相关 知识 
的 国际 推广 等 促进 电动 交通 工具 的 发 展 。 
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Charger 
充电 器 

是 与 电动 车 和 持 电 式 混 合 动 力 电动 车 相关 的 汽车 行业 术语 ， 该 装置 将 交流 
电 转 换 为 直流 电 供 汽车 电池 使 用 。 











Charging infrastructure 
充电 基础 设施 

是 指 为 电动 车 、 插 电 式 混合 动力 电动 车 以 及 其 他 各 类 公共 或 私人 电动 交通 
工具 充 放电 用 的 配 电 网 、 充 电站 和 电力 导线 所 构成 的 网 络 。 


Charging Level 1 
1 级 充电 
见 Level 1 Charge。 


Charging Level 2 
2 级 充电 
见 Level 2 Charge。 


Charging Level 3 
3 级 充电 
见 Level 3 Charge。 


Charging Station 
充电 站 
是 指 为 支持 各 类 私人 或 公共 交通 工具 进行 充 放电 的 设施 。 


CHP (Combined Heat and Power ) 
热电 联 产 
是 指 从 单个 热源 同时 发 电 和 供 热 的 电厂 。 





CHP Partnership (Combined Heat and Power Partnership) 
热电 联 产 合伙 人 

是 在 美国 环境 保护 局 下 的 一 个 自愿 性 项 目 ， 该 项 目 致力 于 通过 热电 联 产 技 
术 减 少 发 电 生 产 对 环境 的 影响 。 合 伙 人 与 能 源 用 户 、 热 电 联 产 行业 、 州 及 地 方 
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政府 以 及 其 他 行业 共同 工作 ， 开 发 热电 联 产 项 目 ， 保 护 环境 的 同时 获得 热电 联 
产 的 经 济 效益 。 
其 官方 网 址 是 http://www. epa. gov/chp/index. html, 


CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) 
保密 性 、 完 整 性 和 可 得 性 

是 指 网 络 安全 设计 与 部 署 最 重要 的 三 个 目标 。 保 密 性 是 指 用 户 信息 等 敏感 
数据 的 私密 性 ; 完整 性 是 指 对 有 权限 的 用 户 可 以 进入 敏感 数据 并 进行 修改 ; 可 
得 性 是 指 有 权限 的 用 户 可 以 进入 、 获 得 敏感 数据 。 这 三 个 目标 的 先后 次 序 在 不 
同 的 情景 下 不 同 ， 取决 于 数据 所 处 的 位 置 一 一 是 接近 于 网 络 边 界 ， 还 是 在 多 个 
网 络 安全 保护 层 之 间 。 





CIGRE (International Council on Large Electric Systems) 
国际 大 电力 系统 委员 会 

是 一 个 致力 于 在 电力 系统 规划 和 运行 ， 高压 电 气 设 备 的 设计 、 制 造 、 维 护 
和 布置 ， 电 力 系统 保护 ， 遥 探 、 遥 信 设 备 和 信息 系统 等 领域 进行 研究 ， 并 提供 
建议 的 非 营利 性 全 球 组 织 。 其 研究 结果 和 建议 被 国际 电工 委员 会 (TEC) 和 其 他 
国际 组 织 用 于 标准 制定 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. cigre. orgo 





CIKR ( Critical Infrastructure and Key Resource) 
重要 基础 设施 与 关键 资源 

是 美国 国土 安全 部 和 其 他 安全 组 织 用 于 标明 重要 基础 设施 和 关键 资源 的 一 
个 术语 。 重 要 基础 设施 是 指 最 重要 的 资产 、 系 统 和 网 络 ， 关 键 资源 是 指 对 国民 
经 济 和 政府 运行 必 不 可 少 的 公共 或 私有 资产 。 标 明 CIKR 标志 在 于 帮助 评估 风 
险 、 威 胁 和 易 被 攻击 性 ， 从 而 及 时 制定 修补 计划 。 


CIM (Common Information Model) 
通用 信息 模型 

是 供电 公司 专用 数据 的 一 种 抽象 模型 ， 该 模型 可 以 用 作 一 个 参照 ， 一 个 数 
据 名 称 类 别 计 划 ， 数 据 定义 和 数据 库 设 计 的 应 用 方法 ， 结 构 定 义 和 信 息 大 纲 的 
词汇 库 。CIM 也 包括 一 系列 的 数据 交换 服务 ， 成 为 通用 接口 定义 (Generic Inter- 
face Definition, GID), CM 被 国际 电工 委员 会 (IEC) 的 工作 组 用 来 作为 标准 
开发 。 
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CIMug (CIM Users Group ) 
通用 信息 模型 用 户 组 

是 公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 (UCAIug) 的 一 个 技术 分 委员 会 ， 负 
处 理 通用 信息 模型 (CIM) 及 其 相关 标准 的 技术 和 维护 事项 ， 同 时 在 各 供电 公 瑟 
之 间 建 立 起 模型 使 用 的 一 致 性 和 一 贯 性 。 

其 官方 网 址 是 http://www. cimug. ucaiug. org/default. aspx。 
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CIP (Critical Infrastructure Protection ) 
重要 基础 设施 保护 

由 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 所 定义 的 ， 为 确保 那些 大 电力 系统 中 被 认 
定 为 关键 资产 的 网 络 安全 标准 。CIP-002-1 至 CIP-9-1 特别 标准 关注 网 络 安全 和 关 
键 资产 、 网 络 资产 以 及 关键 网 络 资产 的 定义 。 美 国联 邦 能 源 监 管 委员 会 第 706 号 
令 核 准 了 这 些 安全 标准 : 002 一 关键 网 络 资产 定义 ，003 一 安全 管理 控制 ，004 一 
人 员 和 培训 ，005 一 电子 安全 防线 ，006 一 关键 网 络 资产 的 物理 安全 ，007 一 系统 
安全 管理 ，008 一 事件 报告 和 响应 计划 ，009 一 关键 网 络 资产 的 恢复 计划 。 


CIPC (Critical Infrastructure Protection Committee) 
重要 基础 设施 保护 委员 会 

是 负责 协调 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 安全 倡议 的 一 个 委员 会 ， 由 网 络 
安全 、 电 力 工业 设备 安全 和 运行 安全 等 领域 专家 组 成 。CIPC 直接 向 NERC 受托 
委员 会 报告 ， 内 部 由 一 个 执行 委员 会 管理 ,执行 委员 负责 管理 CIPC 政策 事务 ， 
为 CIPC 各 个 分 委员 会 、 工 作 组 和 任务 组 提供 支持 ， 并 与 美国 能 源 部 、 美 国 国土 
安全 部 和 加 拿 大 公共 安全 和 应 急 准备 部 (PSEPC) 在 重要 基础 设施 和 安全 保卫 
事务 上 保持 紧密 联系 。 

其 官方 网 址 是 : http: //www. nerc. com/page/php? cid =1/9/117/139。 








是 电流 流 过 的 一 个 导电 体 或 一 个 导电 体系 统 。 
Circuit-mile 


电路 英里 
是 一 个 电路 的 长 度 英里 数 ， 而 不 论 该 电路 所 包含 的 导电 体 数目 。 
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CIS (Customer Information System ) 
用 户 信息 系统 

是 包含 用 户 信 息 及 提供 用 户 服务 、 抄 表 、 记 账 、 收 费 和 其 他 自动 运行 功能 
的 软件 系统 。 





Class Rate Schedule 
分 类 电价 结构 

是 依据 一 种 或 多 种 特定 的 服务 分 类 ， 商 业 或 用 户 分 组 而 设 定 不 同 价格 的 电 
价 结构 。 


Classes of Service 
电力 分 类 用 户 

是 在 用 电 服 务 中 执行 同一 类 电价 、 具 有 相同 用 电 特 性 的 一 组 用 户 ， 一 般 电 
力 用 户 都 分 为 居民 、 商 业 、 工 业 和 交通 用 户 等 几 类 。 


Clean Energy Technology 
清洁 能 源 技术 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 清 洁 能 源 技术 是 指 一切 能 提高 
能 源 效 率 的 ， 无 论 使 用 哪 种 燃料 的 ， 以 及 可 提升 和 促进 可 持续 发 展 的 ， 并 最 终 
可 获得 稳定 或 减少 温室 气体 (GHG) 排放 的 ， 能 源 生 产 、 使 用 、 存 储 、 控 制 和 
节能 相关 技术 。 


Cleantech 
清洁 技术 

是 指 一 切 能 减少 温室 气体 排放 或 减少 其 他 所 有 污染 物 排放 ， 降 低 废弃 物产 
生 ， 提 高 可 持续 发 展 性 的 技术 、 工 艺 和 服务 。 


CME (Canadian Manufactures and Exporters) 
加 拿 大 制造 商 与 出 口 商 协会 

是 一 个 由 相关 公司 组 成 为 提升 加 拿 大 制造 业 和 出 口 业 在 国际 上 的 苑 争 力 的 
非 营 利 性 协会 组 织 ， 其 中 包括 多 家 智能 电网 技术 的 制造 公司 。 
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CMO ( Change Meter work Order ) 
改变 电表 工作 秩序 
是 对 电表 进行 一 个 改变 的 交易 。 





CMOM ( Change Meter Order Management ) 
电表 更 换 订 单 管理 
是 计划 和 调度 电表 工作 秩序 的 系统 和 程序 。 


Code of Federal Regulations 
美国 联邦 法 规 汇 编 

是 由 美国 联邦 公报 (Federal Register) 出 版 的 ， 由 美国 联邦 政府 各 执行 部 、 
局 、 署 颁布 的 通用 和 永久 的 法 规 汇 编 ， 该 法 规 汇编 分 为 50 册 ， 代 表 美国 联邦 监 
管事 务 的 各 个 方面 ， 其 中 第 18 册 包 含 美 国联 邦 能 源 监 管 委 员 会 (FERC) 的 监 
管 法 规 。 


Coincident Resources 
同步 资源 

是 当 所 有 需求 响应 资源 同时 削减 由 需求 响应 项 目 中 所 确定 的 削减 值 ， 所 能 
得 到 的 负 奏 前 减 和 电量 节约 。 所 有 在 需求 啊 应 项 目 中 注册 的 用 户 都 假定 能 够 按 
照 需求 响应 合同 所 规定 的 要 求 进行 响应 。 


Combined Cycle Plant 
联合 循环 电厂 

是 一 种 能 利用 在 其 他 场合 下 会 损失 掉 的 余热 和 排 掉 的 天 然 气 发 电 的 天 然 气 
发 电机 组 ， 这 些 余 热 被 引入 一 个 锅炉 或 热 回 收 蒸汽 发 电机 组 ， 这 些 热 蒸汽 在 汽 
轮机 中 再 膨胀 发 电 ， 这 种 技术 可 以 大 大 提高 发 电机 组 发 电 效率 。 


Combined Household Energy Expenditures 
家 庭 综 合 能 源 消费 

是 指 一 个 家 庭 单 位 在 一 个 特定 时 间 段 内 所 购 入 消费 和 所 提供 出 售 的 能 源 消 
次 文 出 ， 以 及 其 所 拥有 或 使 用 的 电动 机 和 交通 工具 常规 运行 所 需 人 燃料 费用 总 
， 这 些 能 源 消费 支出 应 包含 国税 和 地 税 ， 但 不 包含 机 械 维修 费用 和 特别 服务 
用 。 





mmm 
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Combined Hydroelectric Plant 
关 合 水 力 发 电厂 
是 指 同时 使 用 自然 流水 和 抽水 发 电 的 水 力 发 电厂 。 


Combined Pumped-storage Plant 
联合 抽水 蓄 能 电站 
是 指 同 时 使 用 自然 流水 和 抽水 发 电 的 抽水 鞭 能 电站 。 


Combustion 
燃烧 
是 指 一 种 同时 伴随 发 光 发 热 的 剧烈 氧化 反应 。 


Combustion Chamber 
燃烧 室 
是 供 燃 料 发 生 燃 烧 反 应 的 密闭 容器 。 





Commercial Building 
商业 建筑 

是 指 超过 50% 的 地 板 面积 用 于 商业 用 途 的 建筑 ， 政 府 用 建筑 也 属于 商业 建 
筑 ， 但 军事 基地 和 军事 保留 用 地 的 建筑 不 包含 在 内 。 


Commercial Facility 
商业 建筑 群 

是 由 一 个 主体 (个 人 或 组 织 ) 所 有 或 运营 的 ， 在 一 个 地 块 上 包含 2 个 及 以 
上 商业 建筑 的 经 济 单元 ,例如 一 所 大 学 、 一 个 大 的 综合 医院 就 是 一 个 商业 建 
筑 群 。 





Commissioning 
调试 

是 在 制冷 或 设施 能 量 管理 系统 等 设备 安装 就 位 后 进行 的 一 系列 调整 试验 行 
H, 包括 对 特定 工作 循环 的 尺寸 和 测试 ， 以 及 基于 使 用 、 气 象 条 件 以 及 其 他 因 
素 的 试 运行 ， 在 这 些 外 围 因素 变化 时 ,设备 应 重新 调试 或 更 新 后 再 调试 。 智 能 
电网 应 该 能 做 到 基于 持续 监控 功能 上 的 持续 调试 ， 以 实现 能 源 效率 的 提升 。 
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Community-based Storage 
基于 社区 的 储 能 

是 将 1000 ~ 10000k W 的 储 能 设备 整合 进入 社区 、 城 镇 等 分 支 储 能 站 ， 以 满 
足 负 荷 平 衡 和 频率 调控 需求 的 一 项 实践 。 


Compaction 
紧凑 型 (输电 线路 ) 

是 指 通过 改进 设计 可 在 一 个 线路 走廊 传送 更 多 电能 的 一 种 输电 技术 ， 紧 次 
型 输电 线路 可 以 降低 供电 公司 的 资金 成 本 和 运行 维护 成 本 ， 还 可 以 降低 线 损 。 





Competitive Merchant Generators 
竞争 性 商业 发 电机 组 

是 指 完全 按 商 业 模式 建造 的 发 电容 量 ， 或 购买 的 从 供电 公司 剥离 出 来 的 发 
电容 量 ， 这 些 发 电机 组 所 发 电量 完全 在 一 个 解除 管制 的 市 场 上 以 竞争 性 电价 
出 售 。 





Conductor 
导线 


是 指 用 来 传输 电流 的 金属 电线 、 电 缆 和 母线 。 


Congestion 
阻塞 

是 指 在 电力 传输 中 当 应 对 多 个 同时 供应 的 指令 时 传输 容量 不 足 的 情况 。 阻 
塞 可 能 发 生 在 输电 线路 物理 容量 的 限制 〈 热 稳 或 动 稳 破 坏 ) ， 也 可 能 是 为 了 防止 
影响 电网 安全 和 稳定 而 根据 运行 限制 规定 而 执行 的 。 





Connected Load 
连接 负载 

是 指 一 个 系统 ， 或 系统 的 一 部 分 ， 或 一 个 用 户 的 连续 额定 负载 或 容量 的 
总 和 o 


Connection 
连接 
是 指 两 个 电力 系统 之 间 传 送 电能 的 物理 连接 。 
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Conservation Voltage Reduction 
保护 性 降 压 
见 CVR。 


Consumer Charge 
用 户 服务 费 

是 指 供电 公司 按期 向 用 户 收取 的 ,不 是 基于 电能 消费 的 而 是 用 于 补偿 供电 
公司 用 户 服务 成 本 的 费用 ， 例 如 抄 表 、 收 费 等 成 本 。 











Consumption 
用 电量 
指 电能 使 用 量 , 通常 用 千瓦 时 (kWh) 计量 。 


Constant Dollar Analysis 
不 变 美元 分 析 法 

是 一 种 用 对 比 技术 来 评估 通过 研发 所 得 的 零 部 件 或 解决 方案 的 改进 在 提升 
效能 和 成 本 节约 方面 潜力 的 经 济 分 析 方 法 。 在 这 种 分 析 方 法 中 ， 不 包含 预计 财 
务 费 用 和 运行 费用 中 的 通胀 因素 。 不 变 美 元 分 析 法 可 以 对 真实 成 本 趋势 和 购 电 
差异 提供 一 个 更 为 清晰 的 图 画 。 











Contingency Reserve 
应 急 储备 

是 指 在 电力 系统 中 预 留 的 发 电容 量 ， 以 应 对 系统 中 某 一 元 件 ， 如 某 一 发 电 
机 组 或 输 配 电线 路 的 突然 故障 。 


Continuous Delivery Energy Sources 
不 间断 输送 能 源 
是 指 对 一 个 建筑 物 提 供 的 不 间断 的 能 





Control Area 
控制 区 

是 指 独立 系统 运营 商 (I0) 所 控制 的 区 域 ， 它 负责 该 区 域 的 发 电 和 负荷 平 
衡 计 划 、 电 网 可 靠 性 服务 (辅助 服务 ) 的 合同 购买 ， 以 及 与 其 他 区 域 电网 的 电 
能 交易 计划 。 在 各 个 控制 区 ， 都 有 详细 的 规约 和 导 则 需要 遵守 ， 这 些 对 智能 电 
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网 项 目 产 生 直 接 影响 。 


Conversion Efficiency 
转换 效率 

这 里 专 指 对 于 可 再 生 能 源 ， 其 转换 所 发 电量 对 比 其 本 身 包 含 的 能 量 资 源 的 
比率 。 


Cooling Degree Days 
制冷 度 日 指数 

是 一 种 用 来 衡量 某 个 地 方 气候 温暖 程度 的 指数 ， 通 常设 定 65 下 为 基准 温度 ， 
将 零下 温度 设置 为 0 下 ， 再 取 每 天 的 平均 温度 ， 将 每 天 平均 温度 与 基准 温度 的 差 
值 累 加 ， 即 为 该 地 某 一 段 时 期 内 的 制冷 度 日 指数 ， 该 指数 用 于 测算 一 个 地 区 用 
电量 需求 分 析 。 


Cooperative Electric Utility 
合作 式 电 力 公司 

是 在 美国 存在 的 一 种 由 电力 用 户 所 有 和 运行 的 电力 公司 ， 该 电力 公司 在 一 
个 特定 区 域内 发 电 、 输 电 和 配 电 ， 这 种 电力 公司 一 般 是 由 美国 农业 部 农村 公用 
事业 服务 局 〈 即 前 农村 电气 化 局 ) 注资 成 立 ， 且 可 获得 政府 收入 税 蔡 免 。 





Coordination Service 
协调 服务 

是 指 在 两 个 或 多 个 供电 公司 之 间 调 剂 余 缺 的 电力 交易 ， 这 些 供电 公司 在 一 
般 负 蓓 需求 下 拥有 足够 的 供电 容量 。 











COSEM (Companion Specification for Energy Metering) 
电能 计量 配套 规范 

是 一 种 面向 对 象 的 可 通信 电能 计量 设备 的 界面 模型 ， 该 模型 提供 了 通过 通 
信和 界面 实现 功能 的 一 种 观点 。 每 一 个 电能 表 就 是 一 个 具有 全 球 唯一 标识 符 ( 称 
为 逻辑 设备 名 ) 的 逻辑 设备 。COSEM 模型 使 得 不 同 的 制造 三 商 可 以 在 独立 、 可 
控 、 保 密 方式 下 对 电表 数据 信息 进行 识别 、 检 索 和 转换 。 





Cost of Service 
服务 成 本 计价 
是 允许 供电 公司 完全 回收 其 供电 服务 成 本 的 一 种 价格 制定 模式 。 
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Cost of Service Regulation 
管制 性 服务 成 本 计价 

是 允许 供电 公司 完全 回收 其 供电 服务 成 本 并 获得 一 定 限 定 的 利润 的 价格 设 
定 机 制 。 








COTS ( Commercial Off The Shelf) 
商业 现成 品 

是 指 通过 不 需要 重新 开发 或 顾客 定制 的 现 有 可 得 可 用 的 硬件 和 软件 的 产品 
或 解决 方案 。 


Coupler 
耦合 器 

是 指 一 种 可 以 接收 或 传送 中 压 和 低压 电力 线 上 的 电力 线 宽带 (BPL) 或 电力 
线 载 波 (PLC) 信和 号 的 装置 ， 该 装置 也 可 提供 配 电 网 中 实时 读 取 的 电流 信和 号。 





CPP (Critical Peak Pricing) 
关键 峰 荷 电价 

是 供电 公司 经 常用 作 需 求 响应 项 目 中 一 部 分 的 可 选择 性 电价 机 制 或 电价 结构 ， 
其 目的 在 于 降低 峰 荷 期 的 电能 使 用 ， 电 力 用 户 在 供电 公司 所 定义 的 峰 荷 期 接受 供 
电 公司 的 价格 信号 后 ， 如 果 同 意 减 少 用 电 将 可 获得 响应 的 电费 折扣 。 关 键 峰 荷 电 
价 是 动态 电价 中 的 一 种 ， 在 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 所 定义 和 划分 的 需求 响 
应 项 目 中 ， 关 键 峰 答 电价 被 归 为 不 可 调度 型 需求 响应 项 目 (non-dispatchable DR) 。 














CPP with Controls (Critical Peak Pricing with Controls) 


可 控 型 关键 峰 荷 电价 
是 指 对 部 分 用 户 电器 同时 实施 远方 直接 控制 和 特定 峰 谷 期 高 电价 政策 的 一 
种 需求 啊 应 项 目 ， 这 类 项 目 一 般 是 由 系统 紧急 事件 或 现货 市 场 的 高 电价 触发 。 


可 控 型 关键 峰 荷 电价 也 是 动态 电价 的 一 种 ， 在 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 所 
定义 和 划分 的 需求 响应 项 目 中 ， 可 控 型 关键 峰 荷 电价 被 归 为 可 调度 型 需求 响应 
项 目 (Dispatchable DR) 。 


CPUC ( California Public Utilities Commission ) 
美国 加 州 公用 事业 委员 会 
是 美国 加 州 负责 监管 投资 者 所 有 的 电力 、 天 然 气 和 自来水 公司 的 委员 会 。 
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委员 会 由 5 名 获得 州长 任命 的 委员 组 成 ， 其 职责 是 确保 消费 者 享有 安全 、 可 靠 、 
合理 价格 的 公用 事业 服务 ， 防 止 欺 诈 ， 促 进 加 州 经济 健 康 发 展 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. cpuc. ca. gov/puc。 








CPV (Concentrated PhotoVoltaics) 


ur Km 
是 一 种 通过 镜子 将 光 肾 集 到 更 小 的 光伏 模板 上 的 技术 ， 由 透镜 、 镜 子 、 反 
光 需 和 发 电 用 的 接收 需 等 组 成 ， 包 括 低 聚 焦 、 中 聚焦 、 高 聚焦 等 种 类 。 


CRADA ( Cooperative Research and Development Agreement ) 
合作 研发 协议 

政府 与 私有 部 门 参与 者 之 间 达 成 的 为 共同 进行 一 项 互利 的 研发 项 目的 协议 ， 
这 是 一 种 将 私有 部 门 的 资金 、 资 源 、 设 施 和 政府 研究 实验 室 相 结合 的 一 种 方式 。 


C-RAS (Centralized Remedial Action Scheme) 
集中 补救 行动 方案 

是 使 用 智能 电子 设备 (ED) 监控 电网 当前 状态 、 监 测 事件 并 与 中 央 控 制 处 理 
需 保 持 通 信 ， 判 断 是 否 应 对 发 电机 或 负荷 进行 远 切 的 一 种 系统 完整 性 保护 方案 。 


CREZ (Competitive Renewable Energy Zone ) 
有 竞争 力 的 可 再 生 能 源 区 域 

是 在 一 个 州 内 拥有 足够 的 可 再 生 能 源 资 源 和 合适 的 土地 资源 ， 适 用 于 发 展 
可 再 生 能 源 发 电 的 区 域 。 


CRN? ( Cooperative Research Net) 
合作 研究 网 络 

是 美国 全 国 农村 电力 合作 协会 提供 的 一 项 服务 ， 涉 及 跟踪 、 评 估 和 应 用 技 
术 ， 以 帮助 电力 合作 协会 成 员 控制 成 本 、 提 高 生产 率 ， 以 及 提升 成 员 和 客户 服 
务 水 平 。 当 前 有 六 个 重点 研究 领域 ， 每 个 领域 都 有 一 个 基于 会 员 的 咨询 小 组 来 
发 布 研究 课题 、 时 间 表 并 跟踪 研究 项 目 ， 能 源 效率 、 能 源 存储 技术 、 宽 带 应 用 
评估 等 是 这 些 研究 领域 的 重点 研究 课题 。 








CRR ( Congestion Revenue Rights) 
阻塞 收益 权 
是 一 种 旨 在 减少 输电 阻塞 成 本 的 类 似 于 保险 的 金融 产品 ， 这 些 对 冲 工具 为 
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持 有 人 在 日 前 市 场 提 供 输电 阻塞 成 本 补偿 ， 从 而 可 为 输电 服务 用 户 提供 价格 的 
确定 性 。 


CRTC ( Canadian Radio-television and Telecommunication Commission ) 

加 拿 大 广播 电视 和 通信 委员 会 
是 由 加 拿 大 国会 授权 的 联邦 管理 机 构 ， 负 责 监管 境内 广播 电视 和 通信 系统 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. crte. gc. ca/ 。 


CS (Cyber Security) 
网 络 安全 

有 具 两 种 意思 的 术语 ， 一 是 表示 计算 机 网 络 安全 ， 二 是 代表 美国 国家 标准 与 
技术 研究 院 (NIST) 下 一 个 重点 研究 电网 互动 性 的 交叉 安全 问题 的 工作 组 。 

其 官方 网 址 是 http://www. nist. gov/smartgrid/。 


CSCC (U.S. Communications Sector Coordinating Council) 
美国 通信 业 协 调 委 员 会 
是 美国 的 一 个 通信 业 行 业 组 织 ， 它 与 联邦 的 特定 机 构 和 部 门 联合 行动 ， 协 
调 采用 新 技术 新 方案 改进 包括 智能 电网 在 内 的 重要 基础 设施 的 网 络 和 物力 安全 。 
其 官方 网 址 是 http://www. commscc. org/。 





CSI (California Solar Initiative) 
美国 加 州 太阳 能 行动 计划 

是 美国 加 州 公用 事业 委员 会 (CPUC) 和 加 州 能 源 委员 会 (CEC) 的 一 个 行 
动 计划 ， 该 计划 为 实现 在 2016 年 全 加 州 太阳 能 装机 容量 达到 175 万 千瓦 目标 而 
提供 财经 激励 ， 由 加 州 的 几 个 投资 者 所 有 公用 事业 公司 通过 加 州 可 持续 能 源 中 
心 负责 实施 ， 这 几 个 投资 者 所 有 的 公用 事业 公司 包括 南 加 州 爱迪生 公司 、 太 平 
洋 天 然 气 电力 公司 和 圣地 亚 哥 天 然 气 电力 公司 。 

其 官方 网 址 是 http://www. gosolarcalifornia. org/csi/index. html, 





CSP (Concentrating Solar Power) 
聚焦 型 太阳 能 发 电 

是 通过 镜子 聚 光 产 生 热 量 或 发 电 的 一 项 技术 ， 采 用 这 种 技术 的 太阳 能 发 电 
容量 一 般 在 5 万 kW 以 上 。 


CSP Mies Service Provider) 
负荷 缩减 服务 

和 种 需求 响应 服务 提供 商 。 负 和 荷 缩减 
服务 商 可 以 为 供电 公司 、 区 域 输电 组 织 (RTO) 和 独立 系统 运营 商 (ISO) 推进 
需求 响应 项 目 ， 并 向 它们 出 售 需 求 响应 负荷 。 














CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association ) 
移动 通信 业 协 会 

是 一 个 代表 无 线 通 信行 业 进行 教育 和 政府 推广 行动 的 国际 非 营 利 性 会 员 组 
织 。 成 员 包 括 无 线 运 营 商 、 无 线 数据 服务 提供 商 和 设备 生产 商 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ctia. org/。 











Current 
电流 
是 导体 内 电 的 流动 ， 计 量 单位 为 A (安培 )。 


Current Dollar Analysis 
当前 美元 分 析 法 

是 公用 事业 公司 用 来 预算 将 来 支出 的 一 种 经 济 分 析 方 法 ,该 方法 以 通货 脱 
胀 的 影响 作为 基础 ， 包 括 通胀 对 资金 占有 成 本 和 运营 成 本 的 影响 。 当 前 美元 分 
析 法 比 不 变 美元 分 析 法 对 将 来 现金 流 的 估算 更 为 接近 实际 ， 而 这 对 公用 事业 公 
司 在 与 监管 机 构 和 安全 分 析 师 进行 检查 评估 预算 情况 非常 重要 。 


Curtailment 
负荷 削减 量 
指 在 特定 时 段 内 负荷 的 减少 量 。 


CVR (Conservation Voltage Reduction ) 
保护 性 降 压 

是 供电 公司 为 了 满足 高 峰 电 能 需求 ， 不 得 不 采用 调 压 装置 等 技术 和 操作 来 
降低 几 个 百分点 的 系统 电压 ， 从 而 减少 实际 峰 荷 。 保 护 性 降 压 过 程 中 将 引起 电 
压 起 伏 和 不 足 。 
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DADS (Demand Response Availability Data System) 
需求 响应 可 得 数据 系统 

是 由 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 的 需求 响应 工作 组 和 北美 能 源 标准 委员 
会 (NASEB) 的 测量 与 验证 (M&V) 标准 委员 会 共同 涉及 的 一 个 正在 开发 的 需 
求 响应 数据 收集 系统 。 


DAS (Distribution Automation System ) 
分 布 式 自动 化 系统 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 分 布 式 自动 化 系统 是 指 在 配 电 
系统 变电站 电压 等 级 及 以 下 运行 的 ， 能 够 对 配 电网 中 的 设备 进行 实时 远程 监控 
的 系统 。 该 系统 可 以 实现 远程 故障 诊断 和 恢复 ， 掉 电 检 测 和 预防 ， 以 及 预防 性 
维护 和 诊断 等 ， 从 而 可 提高 运行 效率 ， 减 少 损失 。 


DASH7 

是 指 运行 在 433MHz (该 频率 为 全 球 可 用 、 不 需要 牌照 的 频段 ) 的 无 线 传 感 
器 网 络 技术 。 这 项 技术 基于 ISO 18000-7 标准 ， 其 特点 是 功 耗 要求 低 、 可 穿 透 墙 
壁 及 其 他 频谱 障碍 物 ， 可 覆 新 2km 范围 。 








DASH 7Alliance 
DASH 7 联盟 

是 一 个 致力 于 推广 DASH7 频段 的 行业 协会 。 该 协会 为 DASH7 所 能 支持 的 业 
务 提供 广泛 开放 应 用 、 无 缝 互动 操作 和 安全 保障 的 平台 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. dash7. org/ o 








Data Center 
数据 中 心 
是 指 用 于 处理 、 存 储 和 传输 数字 信息 的 ， 包含 计算 机 和 通信 设备 的 一 套 


设施 。 
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Day-ahead and hour-ahead markets 
日 前 和 时 前 市 场 

是 指 在 一 天 前 ， 基 于 电力 购 售 双方 的 苋 标 ， 确 定 第 二 天 每 个 小 时 ， 或 在 一 
个 小 时 前 ， 确 定 下 一 个 小 时 的 购 售 电量 和 出 清 价格 的 前 向 市 场 。 


Day-ahead Schedule 
日 前 计划 

是 指 由 计划 协调 机 构 (Schedule Coordinator, SC) 或 独立 系统 运营 商 (ISO) 
在 每 个 交易 日 开始 前 所 准备 的 第 二 天 的 电量 计划 ， 该 计划 确定 在 该 交易 日 中 每 
个 结算 周期 (如 1h、0. 5h 甚至 更 短 ) 计划 的 发 电量 水 平和 需求 量 水 平 。 





dB (Decibel ) 
FN 

是 用 来 描述 功率 或 电压 比率 的 对 数 单位 ， 可 以 用 来 计量 通信 网 络 的 传输 损 
耗 或 增益 o 


dBm 
s ELA) Ul 
是 用 分 贝 来 表述 传输 网 络 功率 绝对 值 的 一 种 方法 ， 取 lmW 为 0dB。 


DC (Direct Current ) 
直流 

是 指 恒定 以 一 个 方向 流动 的 电流 ， 对 一 般 的 交流 电 需 可 将 直流 电 转 换 为 
120V 或 220V 交流 电 使 用 ， 而 对 于 使 用 电池 供电 的 设备 和 工业 应 用 领域 则 是 直 
接应 用 直流 。 





DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency) 
数据 中 心 基础 设施 效率 

是 用 于 表示 数据 中 心 能 源 效率 的 一 项 指标 ， 是 用 全 设备 的 能 耗 除 以 整个 数 
据 中 心 的 能 耗 。 


DDoS (Distributed Denial of Service) 
分 布 式 拒绝 服务 
是 来 自 网 络 不 同 地方 大 量 的 计算 机 参与 的 有 组 织 的 互联 网 攻击 。 这 些 计算 
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机 通常 都 是 被 黑客 人 侵 的 系统 ， 它 们 的 物 主 对 自己 的 计算 机 参与 了 攻击 行动 可 
能 并 不 知道 。 


DE (Decentralized Energy) 
分 散 式 能 源 

是 指 在 用 电 现 场 或 附近 的 ,不管 任 何 规模 、 技 术 或 燃料 的 ， 并 网 的 或 非 并 
网 的 发 电 。 很 多 场合 更 多 地 用 分 布 式 发 电 这 个 概念 ， 但 分 布 式 发 电 通常 特 指 与 
电网 相连 的 分 散 式 能 源 。 


Decoupling 
Big 

是 一 种 使 得 供电 公司 愿意 投资 能 效 相 关 项 目 、 从 中 获取 利润 ， 确 保 它们 可 
以 从 中 实现 与 售 电 相同 回报 的 监管 和 市 场 策略 。 这 一 政策 使 得 供电 公司 的 固定 
成 本 回收 与 其 售 电量 相 脱 钩 。 供 电 公 司 的 总 收入 由 当地 监管 机 构 通 常 基于 用 户 
数 来 制定 ， 同 时 定期 对 收入 和 价格 调整 进行 评估 ， 以 确保 事先 确定 的 保证 收入 。 
当前 这 一 个 政策 在 美国 17 个 州 实 施 ， 在 另外 一 些 州 正在 着 手 建立 相应 机 制 ， 以 
支持 脱 钓 政策 的 实施 。 











DEED (Demonstration of Energy-Efficient Developments) 
能 效 开发 示范 项 目 

是 美国 公共 电力 协会 (APPA) 为 协会 成 员 提供 的 ， 鼓 励 成 员 为 促进 能 源 创 
新 、 提 高 能 效 、 降 低 公 共 电 力 用 户 用 电 成 本 所 进行 的 研发 项 目 。 





DEER (Database for Energy Efficiency Resources ) 
能 效 资 源 数据 库 

是 一 个 包含 特定 能 效 技术 信息 以 及 这 些 技术 与 传统 高 耗 电 设备 比较 下 的 节能 
潜力 信息 的 数据 库 。 该 数据 库 由 美国 加 州 公 用 事业 委员 会 (CPUC) 和 加 州 能 源 委 
RA (CEC) 共同 开发 ， 其 经 费 由 加 州 公 用 事业 委员 会 管理 ， 由 加 州 纳税 人 最 终 
提供 。 数 据 来 源 来 自 投资 者 所 有 的 公用 事业 (10U) 和 其 他 利益 相关 组 织 。 

其 官方 网 址 是 : http: //www. deeresources. com, 








Deferred Income Tax 
递 延 所 得 税 

是 指 在 资产 负债 表 的 负债 栏目 中 所 显示 的 应 交 未 交 的 联邦 所 得 税 ， 对 于 供 
电 公司 等 公用 事业 ， 由 于 被 允许 计算 税务 支出 时 在 报税 目的 和 缴 税目 的 采用 不 
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同 计算 方式 ， 这 部 分 所 得 税 被 推 延 。 





Delivered Energy 
交付 电能 量 


又 称 净 电 能 量 ， 是 指 传输 到 某 处 的 电能 量 数值 。 


Deliveries 
电量 交付 
指 一 个 系统 所 发 电量 经 输电 线路 交付 到 另 一 个 系统 。 


Demand 
需 量 

是 指 在 给 定 的 时 间 点 所 要 求 的 电能 量 ， 通 常 采 用 的 计算 方法 是 取 几 分 钟 到 
1h 的 时 间 段 内 的 平均 需求 。 也 指 某 一 负载 所 接受 或 所 要 求 的 功率 测量 值 ， 通 常 
Jy B kW, 











Demand Bid 
需求 竞标 

是 指 电 力 用 户 或 供电 公司 在 电力 交易 中 心 提交 愿意 购买 一 定数 
向 ,包括 相 关 的 愿意 支付 的 最 高 价格 。 





at 
d 
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Demand Bid/Buyback 
需求 竞标 / 回 购 

是 指 电力 用 户 或 供电 公司 或 负 答 缩减 服务 商 在 电力 交易 中 心 提交 愿意 在 一 
个 特定 价格 回报 下 缩减 或 减少 的 电力 需求 数量 。 这 些 交 易 可 能 是 需求 响应 项 目 
的 一 部 分 ， 在 电力 批发 市 场 最 为 和 常见。 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 将 需求 回 
购 归 于 可 调度 需求 响应 的 一 种 。 





Demand Charge 
需 量 电费 


是 指 在 用 户 电 费 单 中 ， 基 于 用 户 在 计 费 期 内 最 大 用 电量 和 适用 的 费 率 计算 得 到 。 


Demand Charge Credit 
需 量 电 费 返 还 
是 指 在 售 电 商 不 能 满足 供电 合同 的 交付 条 款 时 购 电 方 所 得 到 的 赔偿 。 
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Demand Indicator 
需 量 指标 

是 指 计量 电量 消费 的 数值 ， 或 者 为 特定 数量 的 服务 和 产量 所 要 求 的 电量 
投入 。 





Demand Interval 
FENE 
是 指 测量 电能 需 量 的 时 间 区 间 。 


Demand Resources 
需求 资源 

特 指 在 新 英格兰 独立 系统 运营 商 (ISO NE) 的 容量 批发 市 场 ， 又 称 前 向 容 
量 市 场 上 参与 的 能 效 项 目 、 负 荷 管理 项 目 、 实 时 需求 响应 项 目 ， 以 及 分 布 式 发 
电 项 目的 统称 。 其 目的 是 为 容量 节约 创造 一 个 可 预期 的 收益 流 ， 以 便 获 得 更 好 
的 资本 融资 选择 ， 并 鼓励 类 似 的 项 目 启动 。 








Demand Response Programs 
需求 响应 项 目 

是 指 通过 价格 变化 、 负 荷 控制 信号 或 其 他 给 用 户 的 激励 来 改变 当地 电量 需 
求 的 公用 事业 项 目 。 需 求 响 应 项 目 在 用 电 负 谷 尖 峰 期 间或 系统 稳定 性 受到 威胁 
时 启动 。 需 求 响应 项 目 包 括 两 类 ， 基于 价格 的 需求 响应 和 基于 容量 的 需求 响应 ， 
价格 响应 项 目 包括 动 态 定 价 和 动态 费 率 机 制 ， 价 格 响应 型 需求 竞标 ， 以 及 关键 
峰 荷 电价 结构 等 ， 这 些 项 目 由 用 户 自愿 根据 价格 信号 削减 其 用 电 需 求 ， 容 量 啊 
应 项 目 包括 基于 合同 的 负荷 削减 、 直 接 负荷 控制 、 直 接 设 备 控制 等 。 供 电 公 司 
利用 这 些 项 目 来 增强 系统 的 稳定 性 ， 提 升 资产 使 用 效率 ， 改 善 市 场 条 件 ， 减 少 
和 避免 新 的 输 配 电 资 产 投资 。 











Demand Response System 
需求 响应 系统 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 需 求 响应 系统 是 指 能 够 自动 响 
应 价格 或 其 他 信号 调整 网 内 设施 电力 负荷 ， 并 将 响应 情况 反馈 给 发 出 信号 的 主 
体 ， 例 如 供电 公司 和 负荷 前 减 服务 商 的 软件 和 硬件 系统 。 
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Demand-side Management Costs 
需求 侧 管 理 成 本 

是 指 供电 公司 在 需求 侧 管理 (DSM) 活动 中 发 生 的 成 本 。 需 求 侧 管理 成 本 
记录 在 成 本 发 生年 份 ， 而 不 是 记录 在 节省 效益 发 生年 份 ; 这 些 成 本 可 以 包括 各 
种 年 度 费 用 ， 如 入 工 费 、 办 公费 、 设 备 费 、 营 销 费 、 激 励 费 、 监 控 和 评估 费 等 ， 
会 计 处 理 可 以 做 费用 处 理 ， 也 可 以 做 资本 化 处 理 。 但 需求 侧 管理 成 本 不 包括 一 
次 性 投资 成 本 和 与 战略 性 负 蓓 增长 相关 的 成 本 。 





Demonstration 
示范 

是 对 一 个 新 的 设备 或 服务 项 目的 展示 ， 以 对 该 设备 或 服务 项 目 与 供电 公司 
的 系统 互动 进行 试验 和 监测 ， 确 保 新 项 目 不 对 供电 公司 运行 的 可 靠 性 和 服务 质 
量 方面 产生 负面 影响 。 








Deperimeterization 
反 边 界 

对 由 于 移动 和 基于 网 络 的 应 用 以 及 社交 媒体 应 用 的 不 断 增长 而 导致 典型 物 
理 和 逻辑 网 络 边界 的 变换 或 者 消除 所 采取 的 安全 构建 ， 它 是 通过 加 密 技 术 和 动 
态 数据 级 的 认证 来 保护 数据 本 身 而 不 是 保护 IT 网 络 或 者 基础 设施 。 


DER (Distributed Energy Resources) 
分 布 式 能 源 

又 称 分 布 式 电 源 。 是 指 在 居民 区 或 商业 区 附近 的 小 型 模块 化 的 现场 发 电 和 
储 能 设施 ， 可 以 是 并 网 的 ， 也 可 以 是 不 并 网 的 ; 可 位 于 电网 之 中 ， 也 可 以 在 终 
端 用 户 中 ; 可 作为 传统 电网 供电 的 替代 或 者 补充 ， 其 容量 为 3kW ~50MW。 备 用 
发 电机 组 和 现场 发 电 系统 是 分 布 式 能 源 的 一 种 。 











DERTF (Distributed Energy Resources Test Facility ) 
分 布 式 能 源 测试 站 

是 美国 可 再 生 能 源 实验 室 (NREL) 的 一 部 分 ， 用 来 帮助 电力 行业 开发 和 测 
实 分 布 式 发 电 系 统 。 其 实验 室 和 室外 实验 台 可 以 检验 分 布 式 电源 的 性 能 和 可 靠 
性 ， 支 持 系 统 标准 的 开发 ， 检 验 复 杂 系 统 的 集成 问题 等 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nrel. gov/eis/test_ facility | vtour. html, 
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DESC ( Digital Energy Solutions Campaign) 
数字 能 源 解 决 方案 活动 

是 由 公司 、 协 会 以 及 环保 和 能 源 非 政府 组 织 组 成 的 推动 通过 数字 能 源 信息 
和 通信 技术 (ICT) 来 提高 能 效 的 非 营 利 性 联盟 。 





DESS (Distributed Energy Storage System ) 
分 布 式 能 源 存 储 系 统 

是 指 包含 集中 和 分 布 的 能 源 存储 技术 加 上 智能 控制 技术 以 确保 整体 供电 可 
靠 性 的 能 源 系统 设计 。 该 系统 通过 调 峰 和 改善 电能 质量 来 适应 分 布 式 发 电 ， 通 
过 减少 或 消除 停电 限 电 而 允许 孤 网 运行 ， 并 改进 设施 管理 和 电压 频率 调整 。 这 
样 的 系统 策略 可 以 延迟 ， 或 者 在 理想 情况 下 可 以 消除 对 新 建 发 电容 量 建设 的 


需求 。 





DETL (Distributed Energy Technology Laboratory ) 
分 布 式 能 源 技术 实验 室 

是 美国 桑 迪 亚 国家 实验 室 的 一 部 分 ， 该 实验 室 可 以 测试 15kV 电压 等 级 的 分 
布 式 发 电 技术 和 控制 方法 。 这 个 与 供电 公司 互 连 的 测试 台 还 可 以 提供 旨 在 改进 
SCADA 系统 安全 性 的 硬件 和 控制 ， 可 参与 分 布 式 发 电 设备 和 微 电 网 研究 。 











DEWG (Domain Expert Working Group) 
领域 专家 工作 组 

是 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 下 的 工作 组 ， 致 力 于 为 NIST 的 智 
电网 互动 性 标准 框架 提供 技术 投入 。 


anb 
CC 








DG (Distributed Generation ) 
分 布 式 发 电 

是 指 馈送 到 配 电网 络 而 不 是 到 大 容量 输电 网 络 的 发 电 ， 其 接 入 点 可 以 在 关 
口 表 的 供电 公司 侧 ， 也 可 在 用 户 侧 。 分 布 式 发 电 不 需要 输电 设施 ,包括 由 用 户 
拥有 的 汽 轮 发 电机 、 风 力 发 电机 、 水 电机 组 和 太阳 能 发 电 等 ， 拥 有 发 电 资 源 的 
用 户 通常 希望 减少 从 当地 供电 公司 的 购 电 量 ， 并 提供 所 需要 的 备用 电力 ， 这 种 
分 布 式 发 电 有 了 时 又 称 为 就 地 分 布 式 发 电 ， 多余 的 电力 可 以 通过 净 用 电量 电表 回 
售 给 供电 公司 。 供 电 公司 也 可 以 投资 分 布 式 发 电 来 减缓 变电站 的 尖峰 负 答 水 平 ， 
避免 新 建 或 升级 当地 配 电 线路 。 在 分 布 式 发 电 中 使 用 的 技术 有 时 也 称 之 为 分 布 
式 能 源 ， 分 布 式 发 电 又 称 为 分 散 式 能 源 。 
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DHS (Department of Homeland Security ) 
美国 国土 安全 部 

是 负责 美国 国内 安全 的 联邦 机 构 ， 包 括 警 备 反 伍 、 提 高 应 对 灾难 的 准备 、 
响应 和 恢复 能 力 。 美 国 国土 安全 部 对 网 络 安 全 和 电网 安全 事务 有 极 大 兴趣 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. dhs. gov/index. shtm。 


Direct Access 
直接 购 电 途径 
是 指 零售 用 户 能 够 直接 从 一 个 供应 者 手中 购 电 而 不 是 传统 购 电 模式 的 能 








Direct Control Load Management 
直接 控制 负荷 管理 

是 指 供电 公司 直接 中 断 用 户 处 所 内 的 特定 电器 或 电气 设备 用 电 的 能 力 。 这 
类 控制 通常 减少 居民 用 户 季 节 性 尖峰 用 电 期 的 需 量 , 它 是 在 供电 公司 控制 下 的 
需求 侧 管 理 。 








Direct Nonprocess End Use 
直接 非 生产 用 电 

是 指 不 直接 用 于 生产 制造 的 用 电 。 直 接 非 生产 用 电 包括 采暖 通风 空调 ， 场 地 
照明 和 支持 性 用 电 ， 现 场 交通 和 常规 的 发 电 ， 以 及 其 他 非特 定 用 于 生产 的 用 电 。 





Direct Process End Use 
直接 生产 用 电 

是 指 直 接 用 于 生产 制造 的 用 电 。 直 接生 产 用 电 包 括 加 热 、 冷 却 、 制 冷 过 程 ， 
机 顺 驱 动 和 电化 学 过 程 用 电 。 


Direct Use 
直接 用 电 

是 指 由 自 有 发 电 设备 发 电 供 在 同一 个 厂区 或 园区 内 的 服务 或 工业 生产 自己 
消费 的 用 电 。 








Direct Utility Cost 
直接 公用 事业 成 本 
是 指 在 需求 侧 管 理 成 本 分 类 中 所 定义 的 公用 事业 成 本 。 


55 


Discharge Capacity 
放电 容量 
是 指 一 个 电能 存储 设备 所 能 够 存储 的 电量 。 


Dispatching 
调度 

泛 指 整个 供电 公司 的 运行 ， 包 括 给 特定 发 电厂 站 的 负荷 分 配 ， 对 高 压 线路 、 
变电站 和 设备 的 管理 维护 ， 以 及 与 有 电气 联系 的 供电 公司 之 间 的 电力 交易 计划 等 。 








Dispatchable Demand Response 
可 调度 需求 响应 

是 指 可 由 控制 中 心 通过 通信 减少 的 电力 消耗 量 ， 包 括 直接 负荷 控制 ， 可 中 
断 需 求 ， 带 控制 的 关键 峰 荷 定价 ， 可 作为 容量 资源 的 负荷 ， 旋 转 或 非 旋转 备用 ， 
以 及 自愿 节能 项 目 和 能 源 价格 项 目 资源 。 





Dispatchable Power 
可 调度 电力 

是 指 所 有 化 石 能 源 发 电 、 核 电 和 可 再 生 能 源 发 电 的 组 合 ， 这 些 可 在 批发 市 
场 层 面向 电网 提供 可 预计 的 电力 供应 。 











Distributed Generation 
分 布 式 发 电 

是 指 在 关口 表 之 后 的 ， 邻 近 用 电 现 场 的 发 电 ， 其 电力 也 可 以 回 售 给 供电 公 
司 配 电网 。 分 布 式 发 电 不 需要 输电 设施 。 





Distributed Generation Facility 
分 布 式 发 电 设施 

是 指 位 于 其 所 服务 的 用 户 附近 的 发 电机 组 ， 对 于 可 再 生 能 源 发 电 ， 可 能 
括 存储 设备 。 根 据 修 订 的 公用 事业 监管 政策 法 案 (PURPA), ， 这 类 设施 的 最 大 容 
量 为 2MW。 





Distributed Generation Management System 
分 布 式 发 电 管理 系统 
如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
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法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ,分布 式 发 电 管理 系统 是 指 响应 
供电 公司 或 其 他 供电 服务 商 发 来 的 信和 号， 控制 发 电机 组 并 反馈 控制 结果 的 能 量 
管理 系统 。 











Distributed Generator 
分 布 式 发 电机 

是 指 位 于 其 所 服务 的 特定 负荷 附近 ， 用 来 满足 变电站 尖峰 负荷 ， 避 免 新 建 
或 更 新 配 电线 路 需求 的 发 电机 。 


Distributed Water Heating System 
分 布 式 水 加 热 系 统 

是 指 在 一 个 建筑 物 中 分 布 于 多 点 的 水 加 热 系 统 。 其 中 使 用 点 热水器 就 位 于 
水 龙头 处 ， 即 时 加 热 即时 使 用 。 分 布 式 水 加 热 系 统 可 以 改进 能 效 ， 有 时 也 称 为 
使 用 点 水 加 热 系 统 。 


Distribution 
配 电 
是 指 在 本 地 将 电力 配送 到 用 户 。 


Distribution Automation 
配 电 自动 化 

是 指 包 括 变电站 和 配 电线 路 SCADA, 停电 管理 系统 集成 和 智能 仪表 系统 等 
通过 加 入 智能 因素 为 供电 公司 提高 可 靠 性 、 效 率 、 客 户 服务 和 资产 管理 等 一 系 
列 的 技术 应 用 ， 配 电 自 动 化 支持 双向 能 源 和 信息 流动 。 





Distribution Network 
配 电 网 络 

又 称 配 电 系 统 。 是 指 将 电 从 变电站 配送 到 用 户 的 设备 总 和 ,包括 配 电线 、 
变压器 、 仪 表 和 接线 等 ， 这 些 设备 将 高 压 输电 线路 的 电压 降 到 适合 于 家 庭 和 商 
业 用 户 的 电压 等 级 。 


Diversity 
负荷 差异 性 

是 指 不 同 供电 公司 之 间 负 和 荷 的 差异 ， 包 括 每 天 不 同时 段 的 用 电量 差异 ， 不 
同 设施 用 电量 差异 和 对 系统 电能 需 量 的 差异 等 。 
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Diversity Exchange 
负荷 差异 性 交换 
是 指 系统 峰 荷 发 生 时 段 不 同 的 供电 公司 之 间 的 电量 或 容量 交换 。 











Divestiture 
功能 资产 剥离 

是 指 公用 事业 公司 通过 出 售 相 关 职 能 的 资产 或 者 变更 这 些 资产 的 所 有 者 来 
剥离 这 些 职能 ， 最 典型 的 就 是 原来 一 体 化 电力 公司 发 电 与 输 配 电 资 产 的 分 离 ， 
输 配 电 资 产 股 权 持 有 者 不 再 允许 拥有 发 电 资 产 。 


DLC (Direct Load Control ) 
直接 负荷 控制 

是 指 为 独立 系统 运营 商 (ISO) 、 供 电 公 司 或 负荷 缩减 服务 商 (CSP) 提供 
远方 关 停 单个 用 电 设 备 或 用 户 场所 的 电器 设备 ， 从 而 减少 用 电 的 直接 控制 能 
这 是 控制 中 心 直 接 遥控 下 的 可 调度 需求 响应 项 目的 一 种 ， 该 项 目 通常 用 于 居民 
用 户 (通常 是 其 暧 通 空 调 设备 ) 和 小 的 商业 用 户 ， 通 常用 于 在 峰 荷 期 平衡 电力 
供需 或 者 是 避免 在 高 峰 期 支付 高 价 电 。 

















DLMS (Device Language Message Specification ) 
设备 语言 报 文 规范 

以 前 为 配 电 线路 报 文 规范 ， 由 国际 电工 委员 会 正 C TC 57 建立 并 公布 为 正 C 
61334-4-41 标准 ， 并 进一步 演变 为 设备 语言 报 文 规 范 ， 以 为 结构 化 建 模 和 仪表 
数据 交互 提供 互动 环境 。 





DLMS User Association 
设备 语言 报 文 规范 用 户 协 会 

是 指 由 生产 商 、 用 户 和 监管 机 构 组 成 的 行业 协会 ， 该 协会 致力 于 推动 设备 
语言 报 文 规范 化 ， 并 为 整合 各 类 仪表 系统 创造 通用 和 兼容 的 通信 对 象 ， 该 协会 
还 负责 维护 一 致 性 测试 和 实施 测试 后 的 认证 体系 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. dlms. com/index2. php。 








DLNA (Digital Living Network Alliance) 
数字 生活 网 络 联盟 
是 指 由 消费 类 电子 、 电 脑 和 移动 设备 制造 商 组 成 的 全 球 性 行业 协会 ， 这 些 
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生产 商 采 用 公开 标准 和 广泛 使 用 的 行业 规范 构成 的 互动 性 指南 来 进行 有 线 和 无 
线 互动 网 络 产品 的 设计 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. dlna. org/home。 


DMS (Distribution Management System) 
配 电 管 理 系 统 
Ji, EMS, 


DNP3 ( Distributed Network Protocol 3) 
分 布 式 网 络 协议 3 

是 指 用 于 SCADA 系统 的 一 组 基于 标准 的 开放 通信 协议 ， 该 组 协议 可 以 使 不 
同 的 设备 间 交 换 数 据 和 控制 信息 ， 它 是 一 组 可 靠 的 通信 协议 ,但 安全 性 不 够 ， 
在 新 的 变电站 中 ，IEC 61850 协议 可 能 会 取代 它 。 





DNS (Denial of Service) 
拒绝 服务 
是 指 一 种 为 了 使 被 攻击 的 网 络 连接 不 能 进行 传人 和 导出 的 互联 网 攻击 。 


DOC (Department of Commerce) 
美国 商务 音 

这 里 指 美国 联邦 政府 的 一 个 部 。 美 国 商务 部 在 促进 经 济 增长 和 国民 就 业 方 
面 拥 有 广泛 的 职权 ， 其 中 包括 负责 开发 智能 电网 标准 路 线 图 的 美国 国家 标准 与 
技术 研究 院 (NIST) 和 负责 管理 美国 包括 智能 电网 技术 在 内 的 技术 全 球 出 口 事 
务 的 国际 贸易 管理 局 等 均 在 美国 商务 部 的 监督 和 管辖 之 下 。 

其 官方 网 址 是 http://www. commerce. gov/ o 


DOE (Department of Energy) 
美国 能 源 部 

这 里 指 美国 联邦 政府 的 一 个 部 。 美 国 能 源 部 负责 促进 国家 经 济 和 能 源 安全 、 
推动 能 源 科技 创新 、 监 督 清理 国家 核武 器 设施 。 美 国 能 源 部 以 前 所 未 有 的 力度 
资助 智能 电网 、 能 源 存储 和 能 源 资源 等 领域 的 研究 与 实践 ， 并 通过 政策 支持 和 
资源 支持 ， 以 及 直接 使 用 其 属 下 的 国家 试验 室 来 推动 新 的 能 源 解决 方案 ， 开 发 
新 的 政策 和 标准 。 在 本 书 中 对 其 属 下 相关 的 局 署 和 实验 室 也 都 将 分 别 列 出 。 

其 官方 网 址 是 http : //www. energy. gov/。 
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DR ( Demand Response ) 
需求 响应 

是 指 通过 价格 变化 或 经 济 激 励 的 方式 来 改变 用 户 能 源 使 用 的 习惯 ， 从 而 减 
少 系统 高 峰 期 间或 市 场 高 价 期 间 等 事件 下 的 能 源 消耗 。 








DR Ready (Demand Response Ready) 
需求 响应 就 绪 

是 指 在 电器 、 建 筑 物 能 量 管理 系统 以 及 其 他 家 庭 和 商业 设施 中 所 具备 的 接 
收 和 响应 从 供电 公司 等 发 来 的 指令 ， 从 而 减少 或 转移 用 电 需 求 的 能 





DRAS (Demand Response Automation Server) 
需求 响应 自动 化 服务 器 

是 指 用 于 开放 式 自动 需求 响应 系统 规范 的 服务 器 ， 通 过 一 个 通信 客户 端 来 
提升 用 户 对 和 需求 响应 项 目 和 动态 电价 啊 应 的 自动 化 程度 。 








DRCC (Demand Response Coordinating Committee) 
美国 需求 响应 协调 委员 会 

是 一 家 成 立 于 2004 年 的 非 营 利 性 组 织 。 该 组 织 致力 于 增加 美国 的 需求 响应 知 
识 基础 并 促进 需求 啊 应 从 业 人 员 和 政策 制定 者 之 间 的 信息 和 专业 知识 交流 。 成 员 
E 技术 供应 商 和 电力 零售 商 等 。 


官方 网 址 是 http://www. demandresponsecommittee. orgo 














DRPC (Dynamic Real Power Compensation ) 
动态 实时 功率 补偿 

是 指 一 种 包含 电压 源 变 换 器 和 大 规模 快速 响应 储 能 电池 的 推荐 技术 ， 该 技 
术 能 够 提供 快速 功率 补偿 ， 以 适应 宽 范 围 的 功率 波动 。 











DRRC (Demand Response Research Center ) 
需求 响应 研究 中 心 
是 美国 加 州 能 源 委员 会 公共 利益 能 源 研究 组 资助 的 一 个 研究 机 构 ， 设 置 在 
美国 劳伦斯 伯克利 国家 实验 室 。 该 机 构 曾 发 布 了 一 个 用 于 工业 和 商业 的 开放 自 
动 需 求 响应 系统 的 通信 标准 和 框架 ,该 标准 用 来 改进 建筑 物 响应 标准 电价 信号 
的 可 靠 性 和 成 本 效益 。 
其 官方 网 址 是 : http: //www. DRRC. ibl. gov, 

















ys 
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DRSG (Demand Response and Smart Grid Coalition) 
美国 需求 响应 和 智能 电网 联盟 

是 指 美国 一 个 由 提供 和 开发 需求 响应 、 智 能 电表 以 及 相关 智能 电网 技术 产 
品 和 服务 的 供应 商 组 成 的 商业 协会 ,该 协会 为 政策 制定 者 、 公 用 事业 机 构 、 媒 
体 和 投资 人 提供 关于 需求 响应 解决 方案 如 何在 智能 电网 中 运作 的 信息 和 教育 培 
训 ， 其 前 身 是 需求 响应 先进 计量 联盟 (Demand Response Advanced Metering Coali- 
tion, DRAM), 

其 官方 网 址 是 http: //www. drsgcoralition. org/。 

















DSIRE (Database of State Incentive for Renewable & Efficiency ) 
可 再 生 能 源 与 节能 激励 政策 数据 库 

是 由 美国 能 源 部 资助 的 一 个 在 北 卡罗来纳 州 太阳 能 中 心 和 州 际 可 再 生 能 源 
理事 会 正在 进行 的 项 目 ， 包 含 联 邦 、 各 州 及 各 地 和 公用 事业 机 构 为 促进 可 再 生 
能 源 以 及 能 效 产 品 和 节能 技术 开发 激励 政策 的 综合 信息 源 。 

其 官方 网 址 是 http://www. dsireusa. org/ 。 


DSM (Demand-Side Management) 
需求 侧 管 理 

是 指 供电 公司 设计 的 一 套 技 术 和 项 目 部 署 ， 旨 在 帮助 用 户 改 变 他 们 的 电力 
使 用 ， 包 括 用 电 时 间 和 用 电量 ， 这 里 只 包括 影响 消费 行为 的 活动 ， 不 包括 政府 
强制 性 能 效 标准 带 来 的 变化 。 需 求 侧 管理 包括 两 个 方面 : 能 效 和 需求 响应 。 





DSPF (Distribution System Power Flow) 
配 电 系统 功率 流 

是 指 一 种 数学 模型 ， 用 来 辅助 配 电 网 络 系统 规划 和 系统 运行 的 优化 。 当 电 
网 发 展 到 有 更 多 的 分 布 式 能 源 网 络 时 ， 该 模型 变 得 更 加 重要 。 计 算 需 要 考虑 到 
辐射 状 配 电网 络 、 多 相 和 不 平衡 运行 、 不 平衡 分 布 负债 、 多 分 文 和 多 节点 以 及 
不 同 的 电阻 和 电抗 。 


DTCR (Dynamic Thermal Circuit Rating) 
是 指 一 个 提供 输电 线路 运行 状况 实时 信息 以 辅助 增加 和 优化 输电 功率 的 
软件 。 
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Dynamic Rating 
动态 容量 

是 指 基 于 气温 、 风 速 和 阳光 照射 等 反映 实际 运行 的 条 件 因素 来 调整 电力 设 
备 的 热 容 量 的 过 程 。 


Dynamic Reserves 
动态 备用 
是 指 在 频率 波动 期 间 可 用 于 保护 系统 的 备用 容量 。 


Dynamic Stability 
动态 稳定 

是 指 在 有 大 的 扰动 发 生 时 的 状况 ， 如 发 电 甩 负荷 、 故 障 或 突然 的 负荷 变化 
等 ， 扰 动 发 生 的 时 间 相 对 较 长 ， 而 不 是 瞬 态 的 稳定 ,一 般 达 儿 分 钟 。 通 过 控制 
可 以 影响 动态 稳定 ， 即 使 是 保持 着 暂 态 稳定 。 在 扰动 发 生 几 分 钟 后 ， 汽 轮机 控 
制 咒 、 励 磁 系 统 和 其 他 设备 的 动作 可 以 影响 系统 是 否 稳定 。 
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EAC (Electric Advisory Committee ) 
电力 咨询 委员 会 
是 指 美国 能 源 部 的 一 个 咨询 组 ， 致 力 于 解决 如 何 贯彻 2005 年 能 源 政策 法 宁 NE 
和 2007 年 能 源 独立 与 安全 法 案 ， 如 何 推进 国家 电网 的 现代 化 等 问题 ， 该 咨询 组 
最 新 的 报告 关注 的 是 智能 电网 、 能 源 存 储 技术 和 电力 供应 的 充足 性 问题 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. oe. energy. gov/eac. htm, 














Eastern Interconnection 
北美 东部 互 连 大 电网 

是 北美 三 大 交流 电网 之 一 ， 覆盖 加 拿 大 的 大 部 (东部 到 中 部 )、 美 国 的 东 
部 ， 并 跨 接 到 除 德 克 院 斯 州 外 的 落 基 山脉 地 区 。 东 部 互 连 大 电网 包括 以 下 可 靠 性 
协会 和 区 域 实体 : 佛罗里达 可 靠 性 协调 委员 会 、 中 西部 可 靠 性 组 织 、 东 北部 电力 
协调 委员 会 、 可 靠 性 第 一 公司 、SERC 可 靠 性 协会 、 西 南 电力 联营 体 。 东 部 互 连 大 
电网 同时 是 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 中 的 一 员 。 东 部 互 连 大 电网 中 有 以 下 区 
域 市 场 运营 : PIM 市 场 ( 含 宾夕法尼亚 州 、 新 泽 西 州 、 马 里 兰州 等 )、 纽 约 独立 系 
统 运营 商 (NYISO) 、 新 英格兰 独立 系统 运营 商 (ISONE) 、 安 大 略 独立 系统 运营 商 
(IESO) 、 中 西部 独立 系统 运营 商 (MISO) 和 西南 电力 联营 体 (SPP) 。 





























ebXML ( e business eXtensible Markup Language) 
电子 商务 扩展 标记 语言 

是 指 用 于 将 XML 商务 规范 标准 化 的 模块 化 套件 。 采 用 该 语言 可 以 实现 用 标 
准 的 方法 交换 商务 信息 、 处 理 交 易 关 系 ， 用 通用 术语 交换 数据 、 定 义 及 记录 商 
务 过 程 。 该 语言 最 早 是 起 源 于 1999 年 联合 国 欧洲 经 济 委员 会 (UNECE) 下 属 的 
贸易 便利 与 电子 商务 中 心 (CEFACT) 和 结构 化 信息 标准 促进 组 织 (OASIS) , 
后 被 批准 为 ISO 15000 标准 。 


Economic energy 
经 济 电量 
是 一 个 监管 术语 ， 指 一 个 供电 公司 剩余 的 可 供 同 网 其 他 供电 公司 使 用 的 电量 。 
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EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 
增强 型 数据 速率 GSM 演进 技术 

是 一 种 基于 GSM (全 球 移动 通信 系统 ) 技术 的 高 速 移动 数据 标准 。 该 标准 
是 GPRS (通用 分 组 无 线 服务 ) 技术 的 升级 ， 数 据 容 量 为 其 三 倍 ; 采用 TDMA 
(时 分 多 址 ) 技术 ， 数 据 传 输 速 率 达 到 384kbit/s; 可 用 于 许多 已 经 广泛 使 用 的 频 
Bt, 40 850MHz, 900MHz, 1800MHz 和 1900MHz 等 。 








EDTA ( Electric Drive Transportation Association ) 
电动 交通 运输 协会 

是 美国 的 一 个 行业 协会 。 该 协会 致力 于 用 教育 、 行 业 网 站 、 国 际会 议 与 展 
览 等 手段 促进 电动 交通 ， 旨 在 推广 清洁 、 高 效 、 安 全 能 源 在 交通 领域 中 的 应 用 。 
其 成 员 包 括 电 动 交 通 工 具 和 设备 制造 商 、 供 电 公 司 、 零 部 件 供应 商 和 终端 用 
户 等 。 

其 官方 网 址 是 http://www. electricdrive. org/ o 




















EE (Energy Efficiency) 
REX 

是 指使 用 需要 更 少 的 能 源 但 能 执行 相同 功能 的 技术 ， 也 指 推动 能 效 技术 的 
采用 与 使 用 的 项 目 ， 能 效 项 目的 目标 在 于 采用 终端 能 源 解 决 方案 全 时 段 减 少 用 


电量 。 








EECBG (Energy Efficiency and Conservation Block Grant) 
能 效 与 节能 整 笔 补贴 

是 指 美国 能 源 独立 与 安全 法 案 EISA2007 授权 美国 能 源 部 执行 的 一 个 项 目 ， 
该 项 目 则 在 帮助 美国 各 市 、 各 县 、 各 州 、 各 领地 和 美国 原 住民 部 落 中 能 效 和 节 
能 项 目的 开发 、 推 广 、 执 行 和 管理 。 该 项 目 得 到 美国 复苏 与 再 投资 法 案 基 金 32 
亿美 元 的 拨款 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. eecbg. gov/o 








EEEL (Electronics and Electrical Engineering Laboratory) 
电子 与 电气 工程 实验 室 

是 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 的 一 部 分 ， 其 主要 任务 是 创造 计量 
方法 使 得 新 技术 能 够 连接 到 已 有 的 发 电 和 输电 系统 中 ， 建 立 标准 保证 基础 设施 
不 会 由 于 放松 监管 而 带 来 潜在 危险 。 
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其 官方 网 址 是 http: //www. nist. gov/eeel/quantum/applied | electrical/power. cfm, 


EEI (Edison Electric Institute) 
美国 爱迪生 电力 研究 院 

是 一 个 美国 投资 者 所 有 的 电力 公司 协会 ， 代 表 了 美国 国内 7096 的 电力 企业 、 
跨国 的 电力 公司 和 行业 生产 商 ， 该 协会 提供 公共 政策 的 领导 、 行 业 信息 和 情报 ， 
以 及 教育 机 会 等 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. eei. orgo 








EENS (Expected Energy Not Supplied) 
期 望 缺 供电 量 
是 由 美国 电气 生产 商 协会 建议 的 一 个 智能 电网 运行 效能 评估 指标 。 


EEPS (Energy Efficiency Portfolio Standards ) 
能 效 组 合 标准 

是 美国 的 一 个 国家 标准 ， 与 可 再 生 能 源 组 合 标准 相近 ， 要 求 能 源 提供 者 通 
过 提高 能 效 满足 特定 部 分 的 电力 需求 。 该 标准 帮助 突破 一 些 导 致 供电 公司 或 其 
他 投资 者 投资 高 性 价 比 节能 项 目的 障碍 。 该 标准 在 美国 各 州 有 些 差 异 ， 但 一 般 
对 能 源 需 求 增 量 的 减少 在 10% ~50% 之 间 。 








EER (Energy Efficiency Ratio ) 
能 效 比 
是 指 空调 或 热泵 制冷 效率 的 瞬时 测量 值 ， 能 效 比 越 大 ， 说 明 设备 的 效率 
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EERA (European Energy Research Alliance) 
欧洲 能 源 研究 联盟 

是 欧洲 10 家 领先 的 研究 机 构 组 成 的 协会 ， 该 协会 致力 于 加 快 新 能 源 技术 ， 
特别 是 可 再 生 能 源 和 储 能 技术 的 开发 ， 通 过 设计 和 执行 这 些 研 究 计划 来 文 持 战 
略 能 源 技 术 计 划 (SET Plan), 

其 官方 网 址 是 http://www. eera-set. eu/ home。 


EERE (Energy Efficiency and Renewable Energy Office) 
能 效 与 可 再 生 能 源 办 公 室 
是 美国 能 源 部 下 属 机 构 。 该 办 公 室 管理 一 些 增强 能 源 安全 、 环 境 质量 ， 促 











进 公 私 合营 经 济 活力 方面 的 项 目 ， 包 括 国家 能 效 行动 计划 (NAPEE) 等 。 
其 官方 ud http: //www. eere. energy. gov/ o 
EERS (Energy Efficiency Resource Standards) 
能 效 资 源 标准 
是 指 包括 公用 事业 机 构 电 力 和 天 然 气节 约 目标 的 一 套 标 准 ， 通 过 基于 市 场 
的 交易 系统 来 灵活 地 达到 目标 。 通 过 交易 ， 超 过 节能 目标 的 公用 事业 机 构 可 以 
将 积分 卖 给 没有 达到 目标 的 公用 事业 机 构 ， 交 易 使 得 可 以 通过 市 场 找到 成 本 最 
低 的 节能 方法 。 该 套 标准 在 美国 各 州 各 有 不 同 ， 目 前 有 19 个 州 制定 有 政策 和 法 
律 鼓 励 基 于 能 效 资源 标准 来 更 有 效 地 使 用 电力 、 天 然 气 。 美 国 能 效 经 济 委员 会 
(ACEEE) 致力 于 能 效 资源 标准 的 推广 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. aceee. org/pubs/e063. htm, 











EESAT ( Electrical Energy Storage Applications & Technologies Conference) 
电能 存储 应 用 与 技术 大 会 

是 一 个 关于 电能 存储 技术 与 电力 应 用 两 年 一 上 度 的 国际 会 议 ， 关 注 的 储 能 
术 包 括 常 规 和 先进 的 电池 储 能 、 电 力 电子 储 能 、 超 导 磁 储 能 、 飞 轮 拉 术 、 压 缩 
FARE, 电化 学 电容 器 和 抽水 蓄 能 技术 等 

其 官方 网 址 是 http://www. sandia. gov/eesat。 


N 


EETD (Environmental Energies Technology Division ) 

境 能 源 技术 部 

是 美国 劳伦斯 们 克利 国家 实验 室 下 属 的 一 个 主要 实验 室 ， 其 研究 领域 包括 
能 效 、 储 能 、 建 筑 物 用 能 效率 ， 以 及 政策 研究 等 。 

其 官方 网 址 是 http: //eetd. Ibl. gov/eetd. html, 

















EFRC (Energy Frontier Research Center) 
能 源 前 沿 研 究 中 心 

是 指 美 国 能 源 部 资助 的 一 系列 研究 中 心 。 从 2009 年 起 ， 美 国 能 源 部 的 科学 
办 公 室 向 46 个 大 学 、 国 家 实验 室 、 非 营利 性 机 构 和 私营 机 构 的 研究 中 心 投资 
7.77 亿美 元 用 于 加 速 能 源 科学 突破 ， 能 源 研究 涵盖 可 再 生 能 源 、 碳 中 性 能 源 
能 效 、 储 能 和 交叉 科学 。 每 个 中 心 在 启动 期 的 5 年 中 每 年 可 得 到 200 万 ~500 万 
美元 的 资助 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. sc. doe. gov/bes/EFRC. html 
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EHV ( Extra High Voltage ) 
超 高 压 
通常 指 电压 等 级 超过 345kV 的 输电 。 


EHV (Electric Hybrid Vehicle) 
混合 动力 电动 车 
是 指 包 含 电 动 系 统 和 内 燃 系统 并 能 任意 使 用 两 者 之 一 运行 的 电动 车 。 


EIA (Energy Information Administration ) 
美国 能 源 信息 署 

是 美国 能 源 部 的 一 个 下 属 机 构 。 负 责 能 源 数 据 调 查 开发 、 收 集 ， 能 源 信息 
分 析 和 建 模 等 ， 为 美国 国会 、 能 源 部 其 他 部 门 、 美 国联 邦 能 源 监管 委员 会 ， 以 
及 各 个 行政 部 门 、 行 业 团 体 和 公众 提供 能 源 相 关 信 息 。《 年 度 电力 行业 报告 》、 
EIA-861 等 由 其 发 布 。 

其 官方 网 址 是 http://www. eia. doe. gov/ ; 





EII (European Industrial Initiatives) 
欧洲 工业 创新 规划 

是 由 欧盟 委员 会 发 起 的 在 学 术 、 研 究 和 工业 界 联合 的 大 型 技术 开发 项 目 。 
其 六 个 创新 项 目 之 一 就 是 智能 电网 ， 其 目标 是 集中 和 联合 各 团体 、 各 成 员 国 和 
行业 的 力量 来 实现 共同 的 目标 并 创造 大 量 的 实践 活动 和 实践 者 ， 通 过 合作 在 团 
体 层 面 增进 最 大 价值 ， 加 强行 业 能 源 研究 和 技术 创新 。 战 略 能 源 技术 计划 信息 
系统 (SETIS) 为 欧洲 工业 创新 规划 的 定义 和 关键 技术 指标 做 出 了 贡献 ， 这 些 关 
键 技术 指标 用 于 检查 和 监控 欧洲 工业 创新 规划 的 进展 。 





EIS Alliance ( Energy Information Standards Alliance) 
美国 能 源 信息 标准 联盟 

是 一 个 由 设备 供应 商 、 能 源 咨询 机 构 和 相关 团体 组 成 的 共同 致力 于 能 源 信 
息 标 准 开发 的 联盟 。 能 源 信息 标准 可 使 得 家 庭 业 主 、 设 施 专业 人 士 和 制造 业 运 
行 资源 之 间 通 过 设备 之 间 的 能 源 信息 共享 实现 智能 化 能 源 消费 管理 ， 其 目标 是 
开发 建筑 物 公 共 数 据 交换 平台 实现 公共 能 源 数据 通信 。 该 联盟 参加 了 美国 政府 
的 智能 电网 创新 行动 计划 ， 并 由 优先 行动 计划 PAPIO 指定 负责 在 用 户 层面 编写 
使 用 案例 和 支持 能 源 利 用 信息 的 需求 文件 。 
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EISA 2007 (Energy Independence and Security Act of 2007 ) 
美国 能 源 独立 与 安全 法 案 

是 美国 于 2007 年 通过 的 联邦 法 律 ， 其 中 对 智能 电网 的 研究 、 开 发 和 示范 项 
目 做 出 了 法 律 规 定 。 该 法 案 的 标题 证 定义 了 智能 电网 和 授权 的 一 系列 项 目 ,， 包 
括 了 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 的 标准 指定 过 程 。2009 年 的 激励 法 案 
修改 了 能 源 独立 与 安全 法 案 的 1304b 章 ， 人 允许 美国 能 源 部 资助 智能 电网 示范 项 目 
最 高 达 全 部 成 本 的 50% 且 没 有 上 限 (以 往 规定 上 限 为 5 亿美 元 ) ， 同 时 修订 了 
1306 草 ， 人 允许 资助 智能 电网 项 目 投资 的 509% 。 








ELCON (Electric Consumers Resource Council ) 
电力 用 户 资源 委员 会 

是 美国 一 个 代表 大 工业 用 户 的 全 国 性 行业 组 织 ， 委 员 会 对 全 国 和 各 州 的 涉 
及 电价 、 电 力 可 得 性 和 可 人 靠 性 等 政策 产生 影响 。 该 委员 会 在 美国 联邦 能 源 监管 
ERA (FERC) 和 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 中 代表 工业 用 户 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. elcon. org/ o 





Electric or Electric Energy 
电能 量 


是 指 一 段 时 间 内 提供 的 电量 ， 常 用 的 单位 是 kWh。 





Electric Generation Industry 
发 电 行 业 

包括 供电 公司 、 独 立 发 电 商 (IPP) 、 工 业 或 商业 自 备 电厂 和 热电 联 产 商 等 
通过 移动 或 不 可 移动 的 发 电 设备 发 电 的 行业 。 但 不 包括 单个 家 庭 住所 中 包含 的 
发 电 设备 。 





Electric Industry Restructuring 
电力 行业 重组 

是 指 将 垂直 一 体 化 的 电力 公用 事业 进行 结构 重组 ， 以 适应 售 电 竞争 的 市 场 ， 
重组 后 消费 者 可 以 选择 供电 商 ， 虽 然 其 电力 仍然 还 是 从 当地 配 电 公司 的 线路 传 
输 得 到 ， 重 组 后 发 电 普遍 竞争 ， 输 电 由 美国 联邦 能 源 监 管 委员 会 监管 ， 配 电 则 
交 由 美国 州 司法 机 构 监管 。 
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Electric Meter 
电表 

是 指 用 来 测量 和 记录 用 户 用 电量 的 装置 ,包括 人 工 抄 表 和 和 芍 车 红外 线 抄 表 
并 计算 用 户 电费 单 ， 有 固定 式 的 ， 也 有 机 电 式 的 。 有 时 称 为 供电 公司 收银 机 。 








Electric Operation Expenses 
电力 运营 费用 

是 指 与 电力 运营 有 关 的 费用 ， 包 括 运行 费用 、 维 护 费 用 、 折 旧 费 、 摊 销 、 
除 所 得 税 外 的 其 他 税 费 、 政 府 收入 税 、 其 他 所 得 税 、 预 提 递 延 所 得 税 、 预 提 递 
延 收入 抵 免 和 投资 税 抵 免 调节 等 。 





Electric or Electrical Power 
电功率 

是 指 电 能 传输 的 速率 ,通常 用 作 容 量 的 计量 ， 基 本 单位 是 kW， 在 发 电 和 输 
电 中 通常 用 MW 和 GW 为 单位 。 





Electric Power Grid 
电网 

是 指 通过 输电 线路 和 配 电 线路 将 电力 供应 商 和 电力 用 户 连 接 起 来 通过 一 个 
或 多 个 控制 中 心 运行 的 同步 电力 系统 。 美 国 的 大 陆 电网 由 三 个 系统 组 成 : 东部 
电网 、 西 部 电网 和 德 克 萨 斯 州 电网 。 

















Electric Power Plant 
电厂 

是 指 包 含有 原动力 设备 、 发 电机 和 辅助 设备 组 成 的 将 机 械 能 、 化 学 能 或 原 
子 能 转换 为 电能 的 地 方 。 


Electric Power Sector 
电力 部 门 

是 指 包 含 纯 凝 式 电厂 或 热电 联 产 电厂 等 出 售 电 或 电 和 热 给 用 户 的 行业 。 电 
可 以 是 从 任何 其 他 能 源 形式 转换 而 来 。 
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Electric Power System 
电力 系统 
是 电网 的 另 一 个 名 称 。 


Electric Rate 
电价 

是 指 在 电价 表 中 ， 针 对 不 同 的 服务 类 别 、 特 定 的 量 和 类 型 的 电 所 确定 的 
价格 。 


Electric Rate Schedule 
电价 表 
是 指 由 官方 监管 当局 批准 的 电价 及 其 所 有 使 用 的 条 款 和 条 件 。 


Electric System Loss 
电力 系统 损失 
是 指针 对 一 个 供电 公司 ， 由 于 任何 原因 所 造成 的 总 的 系统 能 量 损失 。 





Electric System Reliability 
电力 系统 可 靠 性 

是 指 电力 充足 性 和 安全 性 。 充 足 性 意味 着 有 充足 的 发 电 和 输电 资源 以 应 付 
预计 的 电力 需求 加 上 紧急 条 件 下 的 储备 。 安 全 性 意味 着 即使 在 一 个 设备 停电 或 
设备 故障 后 系统 也 能 保障 有 充足 的 操作 容量 。 


Electric Transportation 
电动 运输 
是 指 所 有 通过 地 面 电 源 或 车 载 电源 驱动 的 个 人 车 辆 或 大 容量 公共 运输 车 辆 。 





Electric Transportation Technology 
电动 运输 技术 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 ( ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 任 何 用 于 个 人 或 公共 交通 的 ， 全 部 或 部 
分 采用 电 驱 动 的 电动 运输 技术 ,包括 电池 电动 车 、 电 动车 、 插 电 式 混合 动力 电 
动车 和 燃料 电池 电动 车 等 。 
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Electric Utility 
供电 公司 

是 指 一 个 拥有 发 电 、 输 电 、 配 电 资产 ， 通 过 采用 由 独立 监管 机 构 制 定 的 基 
TRA DEUC EDECROI RU A 成 本 的 实体 。 供 电 公 司 可 以 是 投资 者 所 有 
的 ， 也 可 以 是 政府 单位 ， 无 论 是 联邦 政府 、 市 政府 还 是 地 方 政府 所 有 ， 或 由 其 
FIBER. ARR, 





Electric Utility Divestiture 
电力 公用 事业 剥离 

是 指 通过 将 供电 公司 某 业 务 相 关 资 产 的 所 有 权 和 管理 权 出 售 而 将 该 业务 与 
其 他 业务 分 开 的 做 法 。 通 向 是 将 发 电 资 产 出 售 保留 输 配 电 资 产 ， 这 是 电力 行业 
重组 的 结果 之 一 。 





Electrical Storage Management System 
电 储 能 管理 系统 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 电 储 能 管理 系统 是 指 能 够 实时 实现 电能 
远方 控制 存储 和 释放 ， 响 应 控制 信号 调节 电池 运行 ， 并 能 将 结果 反馈 给 供电 公 
司 、 服 务 提 供 商 或 微 电 网 所 有 者 的 软件 和 硬件 系统 。 











Electrical Transmission System 
输电 系统 

是 指 电网 中 将 电能 以 高 压 形式 从 发 电厂 传输 到 变电站 的 部 分 ， 包 括 输 电线 
路 和 相关 的 设备 、 与 相 邻 电网 的 联络 线 ， 以 及 用 于 管理 和 监控 输电 的 软件 系统 
及 相应 的 所 有 传 感 设 备 等 。 


Electricity 
电 





是 能 量 的 一 种 形式 ， 其 特征 是 由 摩擦 、 电 人 磁感应， 或 化 学 反应 产生 的 带电 
粒子 的 呈现 和 运动 。 


Electricity Sales 
售 电 








是 指 在 给 定时 间 段 内 将 一 定数 量 千瓦 时 电量 销售 给 特定 种 类 用 户 ， 如 居民 
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用 户 、 商 业 用 户 、 工 业 或 其 他 类 别 用 户 ， 如 公共 和 交通 部 门 等 。 


Electricity Supply Chain 
电力 供应 链 

是 指 从 发 电 到 终端 用 户 用 电 的 电网 ， 适 用 于 微 电 网 到 区 域 电网 和 国家 电网 
的 概念 架构 。 





EM&V ( Evaluation, Measurement & Verification ) 
评估 、 测 量 与 验证 

是 指 测量 能 效 项 目 效 果 和 收益 的 过 程 。 该 过 程 包括 项 目 推出 的 评估 、 采 用 
标准 方法 识别 成 本 和 节约 ， 并 根据 能 源 市 场 的 变化 评估 未 来 的 影响 。 到 目前 为 
止 还 没有 标准 的 评估 、 测 量 与 验证 的 程序 ， 但 其 中 一 些 机 构 的 程序 被 广泛 地 
采用 。 





Emergency 
紧急 状况 
是 指 电力 系统 中 发 电 和 输 配 电 出现 故 障 ， 导 致 停电 或 服务 受 限 。 


Emergency Backup Generation 
紧急 状况 备用 发 电 
是 指 紧急 状况 下 停电 时 使 用 发 电机 。 


Emergency Demand Response 
紧急 需求 响应 

是 指 用 户 在 电网 可 靠 性 受到 影响 期 间 减 少 自己 的 负 奏 并 获得 补偿 的 需求 响 
应 项 目 ， 如 果 用 户 不 削减 用 电 负 荷 ， 则 既 没 有 补偿 也 没有 惩罚 ， 这 种 项 目 通 常 
是 在 电力 批发 市 场 中 使 用 。 


Emergency Energy 
备用 电能 
是 指 只 用 于 紧急 状况 下 短期 使 用 的 电能 。 


EMCS (Energy Management and Control System) 
能 源 管理 与 控制 系统 
是 指 由 计算 机 、 测 量 仪表 、 控 制 设 备 及 相应 软件 所 构成 的 节能 系统 ， 用 来 
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管理 建筑 物 中 用 于 采暖 通风 空调 、 照 明 及 商务 相关 工作 的 用 电 用 能 ， 该 系统 还 
可 用 于 管理 消防 和 安全 系统 ， 但 不 含 由 时 间 控 制 的 温 控 需 。 能 源 管 理 与 控制 系 
统 已 被 广泛 用 于 商业 和 工业 用 户 。 


EMF (Electromagnetic Fields) 
电磁 场 

电磁 场 是 由 于 电荷 引起 的 ， 包 含 两 类 场 ， 电场 是 由 于 电信 的 电压 引起 的 ， 
磁场 是 由 电流 引起 的 。 


EMI (Electromagnetic Interference) 
电场 干扰 
是 指 由 于 外 界 的 电磁 辐射 对 电路 春来 的 扰 动 ， 也 称 为 无 线 电 频 率 干扰 。 





EMP (Electromagnetic Pulse) 
电磁 脉冲 

是 指 由 自然 的 地 磁 风 具 (太阳 兆 斑 或 太阳 风 ) 或 人 造 的 〈 核 爆 ) 等 现象 ， 
对 电气 元 件 或 系统 造成 的 冲击 ， 也 可 能 会 破坏 和 摧毁 通信 系统 和 输电 网 络 。 


EMS (Energy Management System ) 
能 源 管 理 系 统 

是 一 个 支持 电力 系统 运行 ， 为 运行 和 工程 人 员 提供 信息 和 工具 以 确保 能 源 
可 靠 输送 到 用 户 的 应 用 软件 包 。 对 大 电力 系统 而 言 ， 配 电 管 理 系 统 (DMS) 也 
是 能 源 管理 系统 (EMS) 的 一 种 ;有 时 用 于 协调 控制 智能 型 居民 用 电 设 备 的 住 
户 软 件 系 统 也 称 为 能 源 管理 系统 ， 用 来 控制 居民 用 电 负 荷 ， 包括 智能 温 控 、 热 
水 需 控 制 、 智 能 冰箱 和 洗衣 设备 等 ， 还 包括 现场 分 布 式 发 电 ， 如 太阳 能 光伏 发 
电 和 电能 存储 设备 ， 对 这 种 管理 系统 ,通常 义 称 之 为 家 庭 能 源 管理 系统 
(HEMS), 








Energy 
Ab 
Bt 


是 指 做 功 的 能 力 。 机 械 能 可 分 为 动能 和 势能 。 电 能 通常 以 kWh 为 单位 计量 。 


Energy Arbitrage 
能 源 套利 
是 指 采用 能 源 存储 ， 在 低 价 时 购 入 ， 高 价 时 售 出 的 业务 。 
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Energy Audit 
能 源 审计 

是 指 由 公用 事业 机 构 或 其 下 属 机 构 实施 的 一 种 由 能 源 审计 员 检 查 住宅 并 给 
出 节能 方案 的 项 目 。 


Energy Charge 
电量 电费 
是 指 电费 单 中 基于 所 消费 或 所 计 费 的 电量 部 分 所 收取 的 电费 。 


Energy Conservation 


+ Akb 


T BE 
是 指 能 导致 减少 能 源 使 用 的 行为 。 节 能 与 需求 响应 不 同 ， 需 求 响应 是 基于 
意 调整 用 电 行 为 而 减少 电能 需 量 ; 节能 与 能 效 不 同 ， 能 效 是 采用 技术 进步 实 
现 做 相同 的 事情 但 消耗 更 少 的 能 源 。 








Energy Density 
储 能 密度 


是 指 储 能 装置 单位 容量 中 存储 的 能 量 ， 单 位 为 Wh/L， 用 来 描述 储 能 技术 的 


Energy Efficiency Motor 
能 效 电 机 
是 指 由 于 结构 不 同 具有 更 高 能 效 的 电机 ， 其 余 与 标准 电机 完全 相同 。 





Energy Harvesting 
能 量 收集 器 
是 指 从 运动 、 阳 光 或 所 有 其 他 能 量 源 但 不 是 从 电池 获得 能 量 的 无 线 传 感 右 。 
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Energy Intensity 
能 量 强度 
在 这 里 特 指 建筑 的 能 源 消 费 量 与 建筑 楼 面 面 积 的 比 。 


Energy-price Resources 
电量 -价格 资源 

是 指 在 电力 短缺 时 期 允许 供电 商 停电 的 用 户 ， 这 些 用 户 可 以 得 到 没有 用 电 时 段 
电费 的 回报 。 北 美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 将 这 些 资 源 归 为 可 调度 的 需求 响应 。 





Energy Star 
节能 之 星 

是 由 美国 环境 保护 局 和 能 源 部 支持 的 自愿 测试 项 目 ， 目 的 是 帮助 企业 和 个 人 
通过 使 用 提高 了 能 歼 的 产品 来 保护 环境 。 环 境 保 护 局 负责 电器 标准 ， 能 源 部 负责 
建筑 物 的 标准 。 有 60 多 个 产品 类 别 可 以 获得 标志 ， 包 括 主要 的 电器 、 办 公设 备 、 
照明 和 消费 类 电子 产品 等 。 该 标志 也 可 以 用 于 新 建 住宅 、 商 业 和 工业 建筑 。 

其 官方 网 址 是 http://www. energystar. gov/ o 








Energy Storage 
储 能 

是 指 将 电能 存储 到 电池 或 其 他 储 能 设施 中 以 便 在 将 来 输送 出 来 。 电 能 可 以 
用 电化 学 或 非 电 化 学 方式 存储 。 储 能 可 用 于 电网 稳定 、 电 网 运行 支持 ( 调频、 
故障 备用 、 电 压 支撑 和 黑 启 动 等 )、 电 能 质量 和 可 靠 性 、 负 荷 切换 和 对 可 再 生 能 
源 不 可 控 性 的 补偿 等 。 储 能 是 智能 电网 的 关键 一 环 。 


Energy Sustainability 
能 源 可 持续 性 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ,能源 可 持续 性 概念 是 指 推动 技术 创新 ， 
电力 生产 过 程 和 燃料 运输 过 程 环境 友好 ,减少 温室 气体 排放 ， 以 及 使 用 可 再 生 
能 源 或 世界 上 存量 丰富 的 生物 质 能 源 等 。 


Enhanced Geothermal Systems 
增强 型 地 热 系统 
是 指 所 有 人 工 的 而 非 自然 发 生 的 地 热 系统 。 
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ENTSOE (European Network of Transmission System Operator for Electricity ) 
欧洲 输电 系统 运营 商 网 络 

是 欧洲 输电 系统 运营 商 协 会 ,代替 原 有 的 6 个 系统 运营 商 协会 。 负 责 区 域 间 
电网 可 靠 运行 、 优 化 管理 和 欧洲 输电 系统 的 技术 进步 。 

其 官方 网 址 是 http://www. entsoe. eu/。 


EPA (Energy Policy Alliance) 
美国 能 源 政策 联盟 

是 美国 的 一 个 工程 类 科学 家 的 协会 ， 关注 美国 能 源 与 国家 安全 的 关系 ， 关 
注 新 能 源 技术 的 商业 化 推进 ， 关 注 基础 科学 与 能 源 研究 的 关系 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. energypolicyalliance. org/home. cfm, 





EPA (Environmental Protection Agency) 
美国 环境 保护 局 

是 美国 的 一 个 联邦 机 构 ， 负 责 领 导 国家 环境 和 科学、 研究、 教育 和 评估 事务 。 
环境 保护 局 保护 人 的 健康 和 环境 ,该 机 构 对 各 种 污染 因素 ,包括 二 氧化 矶 排放 
等 有 监管 权 和 执行 权 。 

其 官方 网 址 是 http://www. epa. gov/o 











EPAct1992 (Energy Policy Act of 1992) 
美国 能 源 政策 法 案 1992 

是 美国 联邦 于 1992 年 颁布 的 一 部 能 源 法 案 ， 在 该 法 案 中 创造 了 一 类 新 的 发 
电 商 ， 即 豁免 的 批发 发 电 商 ， 该 类 发 电 商 从 公众 所 有 公司 法 案 1935 中 获得 幸免 ; 
该 能 源 政策 法 案 同 时 授权 美国 联邦 能 源 监 管 委员 会 (FERC) 确定 有 资格 的 发 电 
商 与 输电 网 相连 的 条 件 等 相关 法 规 。 











EPAct2005 ( Energy Policy Act of 2005 ) 
美国 能 源 政策 法 案 2005 

是 美国 联邦 于 2005 年 颁布 的 一 部 能 源 法 案 。 在 该 法 案 的 103 章 ， 强 制 要 求 
联邦 政府 的 办 公 楼 要 提高 能 效 20% ， 并 要 安装 先进 的 标记 系统 ; 在 该 法 案 的 
1252 章 ， 要 求 供 电 公司 为 有 需要 的 用 户 提供 净 电 能 仪表 ， 并 且 要 求 仪表 具备 分 
时 电能 功能 、 尖 峰 时 段 价格 和 每 小 时 实时 电价 结构 ， 同 时 具备 通信 功能 ， 如 果 
未 得 到 遵守 必须 解释 原因 。 该 法 案 授权 北美 电力 可 靠 性 协会 对 不 遵循 该 机 构 标 
准 的 进行 罚款 ， 由 美国 联邦 能 源 监 管 委 员 会 负责 监督 。 
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EPRI (Electric Power Research Institute, Inc. ) 
美国 电力 研究 院 

是 一 个 由 全 球 的 能 源 公 司 、 电 力 公 司 和 技术 供应 商 所 共同 建立 的 ， 为 了 公 
共 利 益 从 事 发 电 、 输 电 和 用 电 相 关 研 发 的 非 营 利 性 机 构 。 其 研究 领域 主要 解决 
电力 相关 的 挑战 性 问题 ， 包 括 可 靠 性 、 效 率 、 健 康 、 安 全 和 环境 ， 同 时 为 长 远 
研发 计划 提供 技术 政策 和 经 济 分 析 ， 并 支持 新 技术 的 研究 。 美 国电 力 研究 院 
(EPRI) 和 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 合作 建立 了 第 一 批 智能 电网 标 
准 。 美 国电 力 研究 院 的 成 员 超 过 了 美国 90% 的 发 电 和 输 配 电 企业 ， 有 超过 40 个 
国家 的 国际 参与 成 员 。 美 国电 力 研 究 院 的 主要 办 公 室 和 研究 室 包括 位 于 加 利 福 
尼 亚 州 的 帕 洛 阿尔 托 ， 北 卡罗来纳 州 的 夏 洛 特 ， 田 纳西 州 的 诺 克 斯 维尔 ， 以 及 
马萨诸塞 州 的 伦 诺 克 斯 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. epri. como 









































EPSA ( Electric Power Supply Association ) 
美国 电力 供应 协会 

是 美国 一 个 由 发 电 行 业 和 市 场 交 易 成 员 组 成 的 全 国 性 行业 协会 ， 该 协会 倡 
导 竞 争 性 市 场 导 向 的 政策 和 实践 ， 并 推进 区 域 输电 组 织 (RTO) 的 形式 ， 以 便 
将 竞争 性 电力 交易 推广 到 全 美国 。 该 协会 目前 在 美国 40 个 州 和 华盛顿 哥伦比亚 
特区 拥有 480 个 发 电厂 约 2 4Z kW 发 电 装 机 容量 。 

其 官方 网 址 是 http://www. epsa. orgo 








ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) 
美国 德 克 萨 斯 州 电力 可 靠 性 委员 会 

是 负责 管理 美国 德 克 萨 斯 州 解除 管制 的 电力 市 场 的 独立 系统 运营 商 ， 约 覆 
盖 美 国 德 克 萨 斯 州 735% 的 电力 市 场 。 该 机 构 负 责 规划 和 调度 的 电网 规模 为 
38000mile2 输 电线 路 ， 发 电厂 550 座 。 该 机 构 还 负责 管理 竞争 性 批发 市 场 的 结 
算 ， 以 及 零售 竞争 地 区 的 用 户 转换 供应 商 的 管理 。 它 是 北美 10 个 独立 系统 运营 
Hj (ISO) /区 域 输电 组 织 (RTO) 之 一 。 









































EREV (Extended Range Electric Vehicle) 
增 程式 电动 车 
是 指 包含 一 个 小 型 发 电机 ， 一 般 是 天 然 气 发 电机 的 全 电动 车 ， 发 电机 用 于 





外 ”lmile =1609.344m， 后 同 。 
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在 长 途 时 给 电池 再 充电 。 也 称 之 为 REEV。 


ERO (Electricity Reliability Organization ) 
电力 可 靠 性 组 织 

是 在 美国 能 源 政策 法 案 2005 中 使 用 的 一 个 名 词 ， 指 在 北美 大 电力 系统 中 可 
以 制定 和 执行 强制 性 可 靠 性 标准 的 组 织 。2006 年 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 
被 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 (FERC) 认定 为 电力 可 靠 性 组 织 ， 由 此 ， 北 美 电力 
可 靠 性 协会 (NERC) 的 115 个 电力 可 靠 性 标准 成 为 美国 联邦 电力 法 案 下 的 强制 
性 标准 ， 同 时 ， 各 个 供电 公司 必须 向 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 提供 信息 和 








ES-ISAC (Electricity Sector Information Sharing and Analysis Center) 
电力 行业 信息 共享 和 分 析 中 心 

是 由 美国 国土 安全 部 和 加 拿 大 公共 安全 部 监管 的 ， 由 北美 电力 可 靠 性 协会 
(NERC) 运营 的 一 个 机 构 。 该 机 构 收 集 来 自 电 力行 业 与 安全 相关 的 威胁 和 事件 ， 
并 将 这 些 信息 提供 给 电力 行业 、 政 府 和 其 他 重要 基础 设施 的 参与 方 。 威 胁 可 能 
是 物理 的 ， 也 可 能 是 来 自 网 络 的 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. esisac. com/ o 





ESA (Electricity Storage Association ) 
电力 存储 协会 

是 美国 一 个 促进 储 能 技术 开发 和 商业 化 的 商业 协会 。 该 组 织 推动 有 竞争 性 
的 可 靠 大 容量 储 能 系统 的 开发 和 商业 化 ， 其 成 员 代 表 有 供电 公司 、 独 立 发 电 商 、 
储 能 装置 生产 商 和 研发 机 构 。 以 前 该 组 织 称 为 能 源 存储 协会 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. energystorage. org/ o 








ESC (Energy Solution Center) 
能 源 解决 方案 中 心 

是 美国 的 一 个 从 事 技术 商业 化 和 市 场 开 发 的 组 织 ， 由 关注 天 然 气 燃烧 技术 
的 能 源 公用 事业 机 构 、 公 共 燃 气 系统 、 设 备 生产 商 和 供应 商 组 成 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. energysolutionscenter. orgo 








ESCO ( Energy Service Company ) 
能 源 服务 公司 


是 指 为 促进 能 效 和 维护 优化 项 目 提 供 开 发 、 安 装 和 融资 安排 的 公司 ， 它 们 
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是 能 效 项 目的 开发 者 同时 承担 项 目的 技术 和 效果 风险 。 


ESI ( Energy Service Interface) 
能 源 服务 界面 

是 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST). 定义 的 一 个 术语 ， 表 示 能 源 用 户 与 
能 源 供应 商 之 间 互 动 的 信息 管理 接口 。 能 源 供应 商 包括 电力 公司 ， 也 包括 提供 
需求 响应 集成 服务 的 公司 ， 以 及 能 源 管理 服务 公司 及 其 他 类 似 的 实体 。 能 源 服 
务 界面 的 功能 包括 为 用 户 的 家 庭 能 源 管理 系统 (HEMS) 和 室内 显示 装置 
(IHD) 提供 能 源 使 用 状况 的 信息 。 


























ESMA (European Smart Metering Alliance) 
欧洲 智能 计量 联盟 

是 部 分 由 欧盟 的 智能 能 源 项 目 资助 ， 由 多 个 单位 组 成 的 对 智能 电表 计量 进 
行 研究 的 项 目 。 目 前 由 于 该 项 目 已 经 结束 ， 该 联盟 已 经 关闭 。 











ESMIG ( European Smart Metering Industry Group) 
欧洲 智能 计量 行业 组 织 

是 由 欧洲 能 源 公 司 组 成 的 行业 组 织 ， 致 力 于 共享 智能 计量 信息 经 验 和 成 果 ， 
推动 欧洲 电网 向 采用 最 新 技术 的 智能 电网 转变 。 

其 官方 网 址 是 http://www. esmig. eu, 








ESNA (Energy Service Network Association) 
能 源 服务 网 络 协会 

是 一 个 致力 于 推动 先进 能 源 管理 系统 应 用 的 非 营利 性 行业 协会 ， 这 些 能 源 
服务 网 络 包 括 基 于 网 络 能 源 服务 (NES) 平台 和 供电 公司 网 络 互动 性 标准 
NTA8150 的 自动 抄 表 系 统 (AMR) 和 自动 仪表 管理 系统 ( AMM) ,其 成 员 主 要 
来 自 欧 洲 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. esna. orgo 











ESP (Electronic Security Perimeter) 
电子 安全 防线 

是 关键 基础 设施 保护 (CIP) 标准 中 的 重要 部 分 ， 用 于 保护 电网 中 重要 网 络 
设施 的 安全 。 标 准 CIP-005 要 求 识别 和 保护 电子 防线 ， 其 中 包含 所 有 重要 网 络 资 
产 和 所 有 电子 防线 的 接 入 点 。 
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ETAC (Energy Technology Assessment Center) 
能 源 技术 评估 中 心 
是 美国 电力 研究 院 公 司 (EPRI) 的 一 个 下 属 机 构 ， 主 要 从 事 电 力 领域 所 需要 技 
术 的 战略 评估 ， 其 研究 主要 集中 在 技术 开发 、 能 源 政策 和 经 济 指标 的 跨 学 科 分 析 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. my. epri. com/portal/server. pt? open =514&mode = 
2&objID =410。 





ETCC (Emerging Technologies Coordinating Council) 
新 技术 协调 委员 会 

是 由 美国 加 州 能 源 委 员 会 和 加 州 投 资 者 所 有 的 公用 事业 (IOU) 共同 设立 的 
一 个 委员 会 ， 致 力 于 推动 有 成 本 优势 的 能 效 技术 ,该 委员 会 对 有 前 景 的 技术 提 
供 从 研发 到 产品 化 的 一 系列 帮助 。 同 时 该 机 构 还 为 5 个 利益 相关 机 构 提供 新 技术 
投资 机 会 和 结果 的 信息 交流 。 加 州 公共 事业 委员 会 (CPUC) 为 新 技术 协调 委员 
会 (ETCC) 的 运营 提供 资助 ， 其 资金 来 源 于 投资 者 所 有 的 公用 事业 (IOU) 电 
费 中 的 公共 品 收费 基金 。 

其 官方 网 址 是 http://www. etec-ca. com; 

















ETRM (Energy Trading and Risk Management ) 
能 源 交 易 和 风险 管理 

是 一 个 帮助 和 追踪 能 源 交 易 活 动 的 应 用 、 架 构 和 工具 软件 ， 该 系统 为 能 源 
交易 公司 提供 全 面 的 能 源 交易 前 台 、 中 台 和 后 台 管 理 支 持 。 





ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 
欧洲 电信 标准 化 协会 

是 欧洲 一 个 制定 全 球 应 用 的 信息 和 通信 技术 标准 的 非 营利 性 组 织 ， 包 括 
定 通信 、 移 动 通信 、 无 线 电 、 融 合 技术 、 广 播 和 网 络 技术 等 ， 该 机 构 有 来 自 全 
球 60 个 国家 的 近 700 个 会 员 组 织 , 已 经 制定 出 了 高 性 能 无 线 电 城 域 网 标准 
(HIPERMAN), DK WiMAX 标准 的 欧洲 版 等 。 

其 官方 网 址 是 http://www. etsi. org/。 


EV (Electric Vehicle) 
电动 车 

是 指 采用 电池 给 电动 机 供电 的 汽车 或 其 他 交通 工具 。 电 动车 的 电池 可 用 标 
准 的 家 用 电源 充电 ,并 且 采 用 再 生 制 动 可 将 其 制 动 能 量 回 送 给 电池 。 从 供电 公 
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司 的 角度 来 看 ， 一 辆 电动 车 相当 于 一 个 家 庭 电路 。 


EVO (Efficiency Valuation Organization ) 
效率 评价 机 构 

是 一 个 非 营利 性 全 球 组 织 ， 致 力 于 为 能 效 项 目 制定 测量 与 验证 工具 ， 负 
提供 性 能 测量 与 验证 国际 规程 最 佳 实践 的 评估 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. evoworld. org/。 
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EVSE ( Electric Vehicle Supply Equipment) 
电动 车 供电 设备 

是 指 用 于 从 住宅 或 建筑 处 给 电动 车 充电 的 接地 导线 、 不 接地 导线 、 设 备 接 
地 导线 、 电 动车 连接 导线 、 插 头 和 其 他 器 具 的 总 称 ， 但 不 包括 电池 充电 元 件 ， 
如 整流 器 和 变 压 需 等 。 


Ev-Do (Evolution Data Only or Optimized ) 
无 线 通 信 技 术 标 准 

是 指 运行 速率 在 300 ~600kbits， 带 宽 为 1. 25MHz 到 3G 的 扩 频 无 线 通信 技 
术 ， 其 正式 名 称 是 cdma2000- 高 速 分 组 数据 空中 接口 ， 是 3G 两 个 主要 标准 之 一 ， 
另外 一 个 与 之 竞争 的 标准 是 WCDMA。 威 瑞 森 (Verizon) 无 线 公 司 和 斯 普 林 特 
(Sprint) 公司 在 其 通信 网 络 中 采用 这 一 技术 标准 。 














EWG (Exempt Wholesale Generator ) 
85 $6 B^] HIE Az EA 

是 指 由 美国 能 源 政策 法 案 1992 产生 的 一 批 批发 发 电 商 ， 该 法 案 解除 了 这 些 
发 电 商 在 公众 持 有 的 公用 事业 机 构 法 案 1935 中 规定 的 特殊 财务 和 法 律 限 制 ， 这 
些 发 电 商 均 为 独立 发 电 商 (IPP) 。 


Ex Ante 
345 1523 

是 一 个 用 来 描述 能 效 项 目 能 源 节 约 量 的 三 个 层面 术语 中 的 一 个 ， 表 示 在 能 
效 项 目 设计 中 预测 或 预 估 的 能 源 节 约 量 ,另外 两 个 术语 是 总 节约 量 和 净 节 约 量 。 





Exceptional Dispatch 
人 工 干预 调度 
是 美国 加 州 独立 系统 运营 商 (CAISO) 使 用 的 一 个 调度 术语 ， 表 示 在 特殊 情 
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况 下 ， 如 影响 电网 系统 稳定 时 ， 辅 助 服 务 调试 时 ， 电 压 支 撑 ， 过 发 电 缓解 ， 以 
及 其 他 需要 立即 采取 行动 的 状况 下 ， 由 人 工 优先 于 软件 系统 调度 发 电 设施 ， 以 
应 对 这 些 特殊 状况 。 





Export Metering 
反 送 电 计量 

是 指 智能 电表 能 够 计量 用 户 向 电网 反 送 电 的 功能 ， 此 功能 可 以 支持 分 布 式 
发 电 和 微 电 网 的 价格 体系 。 


Extraordinary Income Deductions 
非 经 常 性 收入 扣除 

是 指 对 于 公用 事业 机 构 不 属于 典型 的 或 带 规 的 商业 活动 的 非 经 常 性 收入 项 
目 ， 这 些 项 目 如 果 不 作为 非 经 常 性 项 目 扣 除 则 会 对 当年 的 纯 收 入 有 显著 的 影响 。 
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Facility 
发 电 设 施 
是 现 有 或 计划 中 的 场所 ， 里 面 的 设备 可 以 将 能 量 转换 成 电能 。 


FACTS (Flexible AC Transmission Systems) 
柔性 交流 输电 系统 

是 管理 电网 潮流 控制 和 电压 稳定 的 一 系列 技术 ， 目 的 是 提高 现 有 输电 系统 
容量 ， 并 增加 和 保持 稳定 电压 的 操作 裕 量 。 产 品 包括 静止 补偿 器 和 动态 电压 恢 
复 器 ， 并 可 能 在 配 电网 络 部 署 。 


Failure 
故障 

是 任何 威胁 到 大 容量 电力 系统 供电 连续 性 的 电力 故障 ， 这 些 故障 迫使 电力 
系统 必须 采取 减少 负 蓓 的 措施 。 它 也 被 称 为 危害 。 





FAN (Field Area Network) 
现场 总 线 

是 在 电网 配 电 层面 的 通信 和 网络。 通常 具有 专 有 属性 ， 这 些 网 络 收集 AMI 
(先进 计量 系统 ) 部 署 的 仪表 数据 。 





FAST (Feeder Automatic System Technologies) 
馈线 自动 化 系统 技术 

是 配 电 自 动 化 技术 的 一 部 分 ， 它 包括 馈线 远程 监视 和 控制 功能 ， 以 提高 可 
靠 性 、 减 少 故障 和 延长 资产 寿命 。 





FCA (Forward Capacity Auction) 
远 期 容量 拍卖 

是 在 远 期 容量 市 场 中 使 用 的 竞争 过 程 ， 为 满足 未 来 的 预计 需求 购买 容量 ， 
并 且 通 过 承诺 长 期 购买 能 量 来 推动 投资 。 








FCC ( Federal Communications Commission ) 
美国 联邦 通信 委员 会 
是 根据 1934 年 通信 法 案 建立 的 美国 联邦 机 构 ， 负 责 监 管 美国 国内 各 州 之 间 
和 国际 通信 ， 以 及 广播 、 电 视 、 有 线 、 卫 星 和 电报 。 该 机 构 正 在 重建 技术 咨询 
委员 会 ， 以 便 能 够 给 联邦 通信 委员 会 提供 技术 咨询 并 为 一 m c 
其 中 包括 智能 电网 。 男 一 个 办 公 室 叫做 无 线 传输 局 ,负责 蜂 窜 和 PCS 电话 、 
呼 机 和 双向 无 线 电 设备 ， 该 局 还 监管 无 线 电 频 谱 的 各 种 应 用 ， HNAUEES 
其 官方 网 址 是 http://www. fec. gov/ 




















FC2K (Fuel Cell 2000) 
燃料 电池 2000 
是 推广 燃料 电 字 和 和 氢 燃料 商业 化 的 一 个 组 织 ， 为 普通 受众 提供 技术 和 解决 
方案 的 信息 ， 为 研发 人 员 、 制 造 商 、 政 府 PERROS ou 兴趣 的 人 提 
供 平台 。 该 组 只 是 BTI 〈 突破 技术 研究 所 ) 的 一 部 分 。 
官方 网 址 是 http://www. fuelcells. org/。 











FCL (Fault Current Limiter ) 
故障 电流 限 制 器 

是 检测 和 消除 电力 尖峰 和 浪 涌 ， 让 正常 电流 通过 但 是 阻止 故障 电流 的 设备 。 
电力 尖峰 会 损坏 电力 设施 或 导致 停电 。 


FCM (Forward Capacity Market) 
远 期 容量 市 场 

是 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 批准 的 容量 批发 采购 市 场 ， 设 置 的 目的 是 通过 
竞争 拍卖 程序 获得 足够 的 容量 以 满足 新 英格兰 提前 三 年 的 需求 预测 ， 并 提供 长 
期 (长 达 5 年 ) 的 承诺 ， 以 鼓励 新 的 投资 。 该 市 场 一 个 主要 规定 是 将 需求 侧 资 
源 ， 包 括 能 源 效率 、 分 布 式 发 电 、 实 时 需求 响应 、 负 荷 管理 ， 可 以 与 发 电 侧 一 
起 作为 容量 资源 。 这 个 市 场 的 设计 被 确定 为 下 一 代 发 电 和 与 输 配 电 的 脱钩， 并 
正在 通过 新 英格兰 独立 系统 运营 商 执行 。 





FCV (Fuel Cell Vehicle) 
燃料 电池 汽车 
是 由 燃料 电池 发 电 供给 储 能 电池 来 提供 动力 的 汽车 。 
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FDIR ( Fault Detection, Isolation and Repair) 
故障 检测 、 隔 离 和 修复 
是 识别 和 修复 性 能 问题 的 标准 过 程 。 


FDISR (Fault Detection, Isolation and Service Restoration) 
故障 检测 、 隔 离 和 服务 恢复 
识别 和 修复 性 能 问题 标准 过 程 的 另外 一 个 术语 。 


Federal Alternation Compliance Payment 
美国 联邦 替代 能 源 符合 性 罚款 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安 
全 法 案 2007 法 案 ( EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 公 用 事业 机 构 由 于 不 符 
合 2009ACES 法 案 规 定 的 最 小 可 再 生 电 力 积分 而 需要 向 美国 联邦 政府 缴纳 的 
费用 。 





Federal Electric Utility 
美国 联邦 电力 公用 事业 机 构 
是 由 美国 联邦 政府 所 有 或 财政 资助 的 公用 事业 机 构 。 


Federal Power Act 
美国 联邦 电力 法 案 

是 1920 年 制定 并 于 1935 年 修订 的 法 案 ， 由 三 个 部 分 组 成 。 第 一 部 分 是 联邦 
水 电 法 案 ， 由 美国 原 联邦 电力 委员 会 负责 执行 ， 电 力 委员 会 的 活动 被 限制 在 几 
乎 只 能 为 非 联 邦 水 电 项 目 发 放 许可 证 。 第 二 部 分 和 第 三 部 分 是 关于 公共 公用 事 
业 机 构 内 容 。 这 些 部 分 加 入 了 对 州 际 电力 传输 和 州 际 电力 批发 费 率 的 监管 。 美 
国联 邦 能 源 监管 委员 会 目前 负责 这 个 法 律 的 执行 。 


Federal Renewable Electricity Credit 
联邦 可 再 生 电 力 积 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 一 个 积分 等 于 1KWh 的 可 再 生 
电力 ， 可 再 生 电 力 在 ACES 法 案 中 有 定义 。 
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Feeder 
馈线 

是 公用 事业 机 构 配 电 系 统 中 的 电力 供应 
从 变电站 传输 到 变 压 需 
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采用 架空 线 或 地 下 电 统 将 电力 


3g 
: 
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FEMP (Federal Energy Management Program) 
美国 联邦 能 源 管理 项 目 

是 美国 能 源 部 (DOE) 内 的 一 个 办 公 室 ， 负 责 推动 政府 能 源 管理 实施 和 能 
源 安 全 与 环境 管理 的 投资 活动 ， 通 过 项 目 交 易 服 务 、 应 用 技术 服务 和 决策 支持 
服务 来 实现 。 

其 官方 网 址 是 http: //wwwl. eere. energy. gov/femp。 





Femtocell 
毫 微微 蜂窝 基站 

一 个 极 低 功 耗 的 3G 移动 电话 基站 ,使 用 许可 的 无 线 电 频谱 ,也 可 以 通过 标 
准 带 冤 DSL (数字 用 户 线路 ) 或 电缆 服务 连接 到 移动 服务 商 。 室 微微 蜂 帘 基站 
对 所 有 发 送 和 接收 的 语音 和 数据 进行 加 密 。 它 具有 成 为 家 庭 局 域 网 (HAN) 通 
信 设 备 的 潜力 。 











Femtogrid 
毫 微微 电网 

是 缩小 到 单个 家 庭 使 用 的 微 电 网 ， 包 括 独立 自足 的 发 电 、 配 电 、 能 量 存储 
和 能 量 管理 软件 ， 可 与 供电 公司 无 缝 和 同步 连接 ,但 离开 电网 后 又 能 独立 运行 
一 定 的 时 间 。 





FERC (Federal Energy Regulatory Commission) 
美国 联邦 能 源 监管 委员 会 
是 负责 监管 州 际 电力 买卖 、 电 力 批 发 价格 、 管 道 石 油价 格 、 天 然 气 价格 、 
燃气 管道 认证 和 水 电 资 质 认证 的 美国 联邦 机 构 。 该 机 构 负 责 发 布 智能 电网 互 操 
作 标 准 ， 以 确保 电网 中 使 用 的 设备 和 技术 能 共同 工作 。 它 是 美国 能 源 部 下 属 的 
em Md EL 
官方 网 址 是 http://www. ferc. gov 
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Ferroresonance 
铁 磁 谐振 

是 由 开关 操作 、 接 地 故障 或 者 是 闪电 造成 配 电 系 统 的 瞬 变 过 程 。 它 表现 为 
持续 的 过 电压 同时 发 生 非 常 高 的 谐 波 畸变 ， 并 能 破坏 电力 设备 。 


FES (Flywheel Energy Storage) 
飞轮 储 能 
是 一 种 可 以 根据 需要 存储 和 释放 能 量 的 非 电 化 学 技术 ， 可 以 用 于 供应 峰值 


epe 
Tf Œ o 








Field Capacitor Bank 
现场 电容 器 组 
是 配 电 网 络 中 用 于 控制 电压 的 设备 。 


File Rate Schedule 
目录 电价 表 

指 公用 事业 供电 公司 文件 化 的 电价 表 ， 其 全 部 定价 结构 的 条 件 、 条 款 均 由 
监管 机 构 核准 并 受 监管 机 构 监 督 。 





Filing 
归档 
是 任何 提交 给 公共 事业 委员 会 的 文字 性 文件 。 


Final Order 
最 终 裁定 
是 美国 联邦 能 源 监 管 委员 会 将 正在 讨论 的 事情 结束 做 出 的 最 终 裁定 。 


FIPPs ( Fair Information Practice Principles) 
公平 信息 实践 原则 

五 项 核心 隐私 保护 原则 : 中 公告 /获悉 ; @ 选 择 / 同 意 ; QURE Uy 
信 / 安 全 ; 名 执行 /纠正 。 这 些 原则 被 确定 为 通过 智能 电表 收集 信息 的 重要 指导 
原则 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ftc. gov/reports/ privacy3/fairinfo. shtm。 
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FIPS (Federal Information Processing Standards ) 
美国 联邦 信息 处 理 标 准 

是 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 关 于 联邦 计算 机 系统 的 标准 和 准则 ， 由 信息 
技术 管理 改革 法 案 (AH 104-106) 规定 并 由 商务 部 长 批准 。 在 没有 其 他 可 接 
受 的 行业 标准 之 前 ， 该 标准 为 互 操 作 和 安全 环境 制定 。 这 些 标 准 不 适用 于 美国 
国家 安全 系统 。 

其 官方 网 址 是 http://www. itl. nist. gov/fipspubs/geninfo. htm, 





Firm Power 
可 靠 电 力 
是 指 在 承诺 的 时 间 段 中 无 论 在 任何 条 件 下 保证 电量 或 容量 供应 。 





Firmware 
固件 
是 指 写 入 硬件 设备 只 读 存储 器 的 软件 。 


First Fuel 
第 一 燃料 

是 一 种 新 的 概念 ， 指 在 设计 、 安 装 和 使 用 用 电 或 对 用 电 产 生 影响 的 设备 或 
材料 时 ， 将 能 源 效 率 作 为 第 一 燃料 来 考虑 选择 的 优先 次 序 。 





FiT (Feed-in Tariff) 
全 额 收购 电价 

是 一 种 鼓励 新 的 可 再 生 能 源 发 电 的 能 源 供应 政策 ， 为 投资 者 提供 每 千瓦 时 
几 美 元 的 确定 保障 付款 方式 并 确保 在 一 段 时 间 内 完全 上 网 。 








Fixed Costs 
固定 成 本 

是 公用 事业 机 构 和 监管 者 用 的 术语 ， 表 示 为 用 户 提供 电力 的 部 分 固定 成 本 。 
它 包括 投资 成 本 和 债务 的 利息 以 及 资本 股份 回报 ， 发 电 、 输 电 和 配 电 资产 的 不 
可 避免 维修 费用 ， 人 员工 资 等 。 
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Flat and Meter Rate Schedule 
通 费 和 仪表 电量 表 

是 一 种 由 两 部 分 组 成 的 费 率 表 ， 包 括 在 一 段 确定 的 时 间 段 内 的 一 个 固定 服 
务 费 和 一 个 基于 电量 消费 的 价格 。 


FLISR (Fault Location, Isolation, Service Restoration ) 
故障 定位 、 隔 离 和 服务 恢复 
是 识别 和 修复 功能 问题 标准 过 程 的 另外 一 个 术语 。 


Flow Cell or Battery 
液 流 电池 

是 一 种 电池 技术 ， 它 向 类 似 燃料 电池 的 膜 注 入 液体 电解 质 中 的 活性 元 素 从 
而 产生 电流 。 膜 的 大 小 和 数量 决定 了 额定 功率 ， 运 行 时 间或 者 叫 放 电 的 小 时 数 
是 由 泵 过 膜 的 电解 质 容 量 来 确定 的 。 沿 一 个 方向 泵 电解 质 会 发 电 ， 反 向 则 是 充 
电 。 这 种 能 量 存储 技术 的 共同 特点 是 非常 高 的 循环 寿命 和 短 的 充电 时 间 ， 而 不 
需要 扩展 充电 平衡 。 钒 和 省 化 锌 是 两 种 液 流 电池 的 例子 。 这 种 电池 适合 用 于 分 
布 式 发 电 储 能 。 

















Flywheel 
飞轮 

是 一 种 存储 转动 能 量 的 机 械 装置 。 飞 轮 的 一 些 重要 特点 是 维护 成 本 低 、 寿 
MEK (20 年 或 数 万 深 循环 ) 和 良性 材料 (无 化 学 品 )。 飞 轮 可 以 用 于 能 量 短期 
抵御 扰动 和 长 期 存储 。 传 统 上 是 用 于 航空 航天 和 UPS (不 间断 电源 ) 应 用 ， 现 
在 电信 运营 中 寻找 机 会 。 通 过 飞轮 场 的 设计 可 以 实现 持续 几 分 钟 或 几 小 时 的 MW 
级 能 量 存储 。 


Forced Outage 
强迫 停 运 

是 指 因 紧 急 情况 暂停 或 关闭 发 电 、 输 电 、 配 电 设 备 ， 如 气象 灾害 或 意外 设 
备 故 障 。 


FRCC (Florida Reliability Coordination Council, Inc. ) 
佛罗里达 可 靠 性 协调 委员 会 
是 一 个 不 以 营利 为 目的 的 实体 ， 服 务 于 佛罗里达 半岛 阿 巴 拉 契 科 拉 东 部 地 
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区 ， 作 为 一 个 由 北美 电力 可 靠 性 协会 授权 的 机 构 ， 在 该 地 区 制定 并 执行 可 靠 性 
标准 。 河 西部 地 区 归 东 南 可 靠 性 协会 管理 。 佛 罗 里 达 可 靠 性 协调 委员 会 确保 和 
提高 其 境内 大 电力 系统 供应 的 可 靠 性 和 充足 性 。 整 个 佛罗里达 可 靠 性 协调 委员 
会 地 区 是 在 东部 互 连 大 电网 中 。 它 是 北美 电力 可 靠 性 协会 的 八 个 区 域 实体 或 可 
靠 性 地 区 之 一 。 

其 官方 网 址 是 https: // www. free. com/ AboutUs/ default. aspx, 
































Free Rider 
搭便 车 

是 指 一 种 在 需求 响应 项 目 或 其 他 鼓励 特别 使 用 能 源 行为 项 目 登记 参加 者 ， 
它 很 少 或 根本 没有 完成 项 目的 要 求 ， 却 享受 参与 者 的 财政 奖励 。 








FREEDM System Center 
FERRDM 系统 中 心 

是 美国 国家 科学 基金 会 于 2008 年 创建 的 第 三 代 工 程 研究 中 心 。 它 包括 公用 
事业 和 国家 实验 室 开发 革新 国家 电网 的 技术 和 加 速 可 再 生 电 力 能 源 技术 的 引进 。 
其 目的 包括 实现 在 能 源 存储 和 功率 半导体 器 件 方面 取得 根本 性 的 技术 突破 。 

其 官方 网 址 是 http://www. freedm. nesu. edu, 


Frequency 
CD 电信 术语 ， 它 描述 了 每 秒 通过 空间 中 某 点 无 线 电 波 的 数量 ; @ 电 力 术 语 ， 
每 秒 内 交流 电 变 化 的 次 数 。 均 以 赫兹 (Hz) 计量 。 


Frequency Regulation 
指 电力 公用 事业 机 构 保 持 储 备 一 定 比例 的 电力 。 


FSO (Free Space Optical) 
自由 空间 光 通 信 

是 一 种 视 距 传播 技术 ， 通 过 传输 调制 到 频谱 THz 的 可 见 光 或 红外 光 到 空 
间 来 实现 扩 频 通信 。 光 束 通过 空间 传输 ， 而 不 是 通过 电缆 。 它 不 需要 频谱 牌 
照 。 重 要 的 特点 是 其 高 度 的 安全 ， 但 气 洞 造成 的 雾 和 气 涡 会 对 其 传输 产生 严 
重 的 影响 。 
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FTR (Financial Transmission Rights ) 
金融 输电 权 

是 金融 工具 ， 让 它们 的 持 有 者 (发 电 商 或 用 户 ) 得 到 不 同 的 价格 ， 发 电 商 
得 到 的 是 向 市 场 输入 电力 的 价格 ， 用 户 可 以 得 到 从 市 场 中 取 电 的 价格 。 持 有 者 
获得 由 区 位 差价 造成 拥堵 的 价值 。 金 融 输 电 权 像 保 险 一 样 使 用 ， 以 对 冲 与 输电 
阻塞 相关 的 成 本 ， 并 有 助 于 促进 有 兖 争 性 开放 输电 。 


Fuel Cell 
燃料 电池 

是 一 种 将 化 学 能 转化 为 电能 的 电池 。 这 与 典型 的 电池 不 同 ， 因 为 活性 物质 
(燃料 和 氧化 剂 如 氧气 ) 是 由 外 部 供应 的 ， 不 在 电池 的 结构 内 。 燃 料 电池 可 用 于 
并 网 和 离 网 发 电 。 燃 料 电池 依赖 氨 来 运行 ， 氨 可 以 从 水 、 甲 醇 、 乙 醇 、 天 然 气 、 
氨 、 可 再 生 能 源 (如 生物 质 ) 中 提取 。 含 有 氢 的 燃料 需要 “燃料 重 整 装置 ”， 从 
中 提取 氢气 。 虽 然 在 运输 领域 的 应 用 引起 很 大 的 关注 ， 某 些 人 燃料 电池 技术 是 为 
小 型 或 大 型 并 网 或 离 网 发 电 而 研究 的 ， 包 括 固体 氧化 物 燃料 电池 、 熔 融 碳酸 盐 
燃料 电池 和 磷酸 燃料 电池 。 





Future of Privacy Forum 
未 来 隐私 论坛 

是 一 个 非 盘 利 性 智库 ， 力 求 推进 承担 责任 的 处 理 数据 。 论 坛 由 互联 网 隐私 
专家 和 咨询 委员 会 领导 ， 咨 询 委员 会 成 员 包 括 来 自 工业 界 、 学 术 界 、 法 律 界 和 
宣传 团体 的 领导 人 物 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. futureofprivacy. org/。 
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Galvin Electricity Initiative 
高 尔 文 电力 新 方案 

是 推进 完美 电力 系统 的 组 织 ， 主 张 电力 系统 应 该 是 坚强 的 、 能 迅速 恢复 的 ， 
能 抵御 自然 和 天 气 灾害 ,减轻 您 怖 秦 击 可 能 造成 的 损害 ， 提 供 价格 合理 的 电力 
给 所 有 消费 者 并 允许 消费 者 有 最 大 限度 的 能 力 来 控制 自己 的 能 源 使 用 。 其 报告 
说 明了 现 有 的 技术 ， 技 术 创 新 的 评估 和 功能 规范 。 其 所 推崇 的 理念 ， 包 括 建立 
完美 电力 系统 的 原型 ， 用 以 展示 其 优势 和 其 计划 的 有 效 性 。 

其 官方 网 址 是 http://www. galvinpower. org/。 











Generation Station 
发 电站 

是 一 个 以 发 电机 和 辅助 设备 构成 的 场所 ， 将 机 械 能 、 化 学 能 或 核能 转 成 
电能 。 


Generating Unit 
发 电机 组 
是 用 于 生产 电能 的 发 电机 、 反 应 堆 、 锅 炉 、 燃 气 轮机 和 其 他 原动力 装置 。 


Generation 
发 电 
是 将 非 再 生 能 源 和 可 再 生 能 源 转换 为 电能 的 过 程 ， 用 kWh sk MWh 计量 。 


Generation Company 
发 电 公司 
是 拥有 或 经 营 发 电厂 或 代表 发 电厂 所 有 者 在 短期 市 场 中 进行 交易 的 实体 。 


Generator Capacity 
发 电机 容量 
是 可 以 提供 给 系统 负荷 的 发 电 设备 的 最 大 输出 ， 随 环境 会 有 所 变化 。 通 常 
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是 以 MW 度量 。 


Generator Nameplate Capacity 
发 电机 铭牌 容量 
是 制造 商 指定 的 具体 条 件 下 发 电机 的 最 大 额定 输出 。 也 被 称 为 铭牌 容量 。 


Geofluid 
地 热流 体 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 任 何 除 化 石 燃 料 以 外 通过 地 下 
热能 直接 使 用 或 用 于 发 电 的 流体 。 


Geothermal 
地 热 
是 一 种 地 下 热源 ， 可 直接 使 用 或 发 电 。 


GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter ) 
接地 故障 断路 器 

是 一 种 用 于 监视 家 庭 电 路 接地 故障 的 装置 。 如 果 接 地 故障 断路 器 ( GFCI) 
检测 到 电路 中 有 任何 电流 损失 ， 它 会 自动 关闭 该 电路 供电 。 





GHG ( Greenhouse Gas) 
温室 气体 

大 气 层 中 的 气体 被 认为 是 全 球 变 暖 的 因素 。 这 些 气 体 如 水 蒸气 、 二 氧化 碳 、 
一 氧化 二 气 、 甲 烷 、 氧 氢 矶 化 物 、 全 气 碳 化 物 和 六 气 化 硫 对 太阳 辐射 是 透明 的 ， 
但 对 长 波 和 红外 辐射 是 不 透明 的 ， 从 而 阻止 长 波 辐射 能 离开 大 气 层 。 净 吸收 的 
辐射 效应 使 地 区 表面 变 暖 。 

















GIS ( Geographic Information System) 
地 理 信息 系统 

是 一 种 具有 采集 、 管 理 分 析 和 显示 各 种 形式 地 理 参照 信息 的 系统 ， 其 集成 
了 硬件 、 软 件 和 数据 系统 。 公 用 事业 机 构 将 该 系统 用 于 电力 、 设 施 和 资产 的 管 
理 ， 也 可 以 将 目前 的 一 些 应 用 如 客户 服务 集成 到 SCADA 系统 中 ， 以 加 强 运营 


管理 。 
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GITA (Geospatial Information & Technology Association ) 
地 理 空间 信息 与 技术 协会 

是 一 个 服务 于 全 球 的 地 理 空 间 团 体 的 非 营利 性 教育 协会 组 织 ， 其 前 身 为 
AM/FM 国际 (国际 自动 地 图 /设施 管理 )。 它 提倡 使 用 地 理 空间 技术 的 人 来 帮助 
运营 、 维 护 和 保护 公用 事业 、 电 信和 公共 部 门 的 基础 设施 。 它 提供 教育 和 专业 
HF 。 该 组 织 有 一 个 新 方案 叫做 重要 基础 设施 保护 -紧急 应 变 。 

其 官方 网 址 是 http://www. gita. org/。 











Global Warming 
EREE 

是 指 地 球 近 地 表面 温度 上 升 。 全 球 变 暧 是 指 由 于 人 类 活动 造成 的 温室 气体 
排放 量 增 加 额 造 成 气候 变 暖 。 





GMS ( Generation Management System ) 
发 电 管 理 系统 

是 指 集成 应 用 软件 用 于 发 电 资 源 的 监测 、 分 析 和 控制 。 它 允许 公用 事业 资 
产 管理 经 理 根据 协议 市 场 需 量 的 变化 来 安排 每 个 电厂 的 发 电容 量 。 该 软件 还 允 
许 用 户 监 视 运转 情 况 和 实时 成 本 、 计 划 交 易 进度 以 及 其 他 系统 接口 ， 如 SCADA 
系统 和 能 量 管理 系统 。 


GO 131-D ( General Order 131-D) 
一 般 法 令 131-D 

是 美国 加 州 公用 事业 委员 会 的 法 令 ， 内 容 是 关于 加 州 50 ~ 200kV 发 电 /输电 
/ 配 电 设 施 、 线 路 和 变电站 的 规划 和 建设 。 法 令 的 本 质 而 言 是 要 求 输电 线 电压 运 
营 等 级 要 高 于 200kV ( 含 ) ， 电 力 线 应 在 50 ~200kV， 配 电线 应 该 运营 在 50kV 以 
下 。 任 何 超过 50kV 的 设施 需要 加 州 公用 事业 委员 会 的 批准 。 


GOOSE ( Generic Object-Oriented Substation Event) 
通用 的 面向 对 象 的 变电站 事件 

是 指使 用 以 太 网 把 变电站 命令 、 报 警 和 状态 更 新 作为 针对 智能 电子 设备 或 
接受 者 的 事件 信息 来 传输 的 数据 通信 。 它 提供 了 符合 IECO1850 中 所 定义 的 变 电 
站 设备 的 互 操作 性 。 
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GPR (Ground Potential Rise ) 
地 电位 升 高 

是 由 变电站 、 发 电厂 或 高 压 输电 线路 电气 故障 造成 的 电流 在 大 地 中 流动 引 
起 的 。 短 路 电流 流 经 工厂 建筑 结构 和 设备 并 流 回 变电站 接地 体 。 决 定 电流 危害 
大 小 的 因素 有 土壤 条 件 和 进入 大 地 的 电流 量 。 





GPRS (General Packet Radio Service) 
通用 分 组 无 线 服务 

是 用 于 无 线 数据 通信 的 分 组 交换 技术 。GPRS 非 正 式 地 称 为 2.5G 技术 ,其 
速度 介 于 2G 和 3G 之 间 。 数 据 速 率 范围 为 56 ~ 114kbit/s， 服 务 包括 总 是 在 线 与 
互联 网 连接 的 移动 电话 和 电脑 用 户 。GPRS 支持 IP 和 X. 25 协议 。 








GPS (Global Positioning System) 
全 球 定位 系统 

是 一 种 基于 卫星 的 导航 系统 ， 提 供 可 靠 的 定位 、 导 航 和 授时 服务 。 它 由 卫 
星 、 控 制 和 检测 人 台 站 ， 以 及 GPS 接收 需 组 成 。 接 收 需 可 以 提供 维度 、 经 度 、 海 
拔 和 时 间 。 














Green Bank 
绿色 银行 

是 拟 议 的 公共 金融 机 构 ， 将 与 私营 实体 合作 开放 信用 市 场 ， 并 大 规模 投资 
可 再 生 能 源 和 能 效 技术 及 项 目 。 


Green Grid 
绿色 电网 

是 一 个 由 计算 机 、 芯 片 以 及 其 他 制造 商 和 托管 服务 商 组 成 的 全 球 性 联盟 ， 
致力 于 开发 和 推广 数据 中 心 的 能 效 。 它 创建 标准 、 计 量 方法 和 流程 ， 并 促进 能 
效 标准 、 流 程 和 技术 的 开放 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. thegreengrid. org/about-the-green-grid 








Grid 
电网 

是 由 多 组 电力 线 互 连 组 成 的 输电 网 络 及 相关 设备 ， 网 络 以 高 压 方式 将 电能 
从 发 电 设施 传输 到 节点 ， 通 过 这 些 节 点 再 传输 到 其 他 电力 系统 或 转换 为 低压 输 
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送 给 用 户 。 


Grid Parity 
电网 平价 

首 可 再 生 能 源 可 以 与 传统 的 燃料 能 源 苋 争 的 价格 点 。 传 统 燃 料 包 括 化 石 能 
源 和 核能 (编者 注 : 传统 能 源 享 受 大 量 补 贴 ， 有 令 人 信服 的 理由 应 该 取消 这 些 
补贴 ， 并 征收 附加 碳 成 本 ， 这 样 做 将 大 大 改变 电网 平价 等 式 的 两 边 ) 。 





GridApp ( Advanced Grid Applications Consortium) 
先进 电网 应 用 联盟 

是 一 个 公用 事业 机 构 联 盟 ， 致 力 于 为 智能 电网 的 工程 开发 、 示 范 和 技术 验 
证 提供 快速 的 流程 。CTC 公司 〈 并 行 技术 公司 ) 是 该 联盟 的 组 织 者 并 为 该 联盟 
提供 管理 和 技术 转换 的 支持 ， 资 助 来 自 于 美国 能 源 部 的 OE 办 公 室 (供电 和 能 源 
可 靠 性 办 公 室 ) 及 公用 事业 机 构 会 员 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. gridapp. orgo 











Grid Stability 
电网 稳定 

是 将 存储 在 电化 学 或 非 电化 学 设备 中 的 电能 泵 入 电网 的 短期 过 程 ， 从 几 秒 
钟 到 1h， 以 满足 电网 的 需求 和 供应 ， 使 发 动机 的 运行 更 有 效率 或 稳定 电网 频率 。 
它 也 被 称 为 电网 支持 。 





GridWise® 

是 美国 太平 洋 西 北国 家 实验 室 所 拥有 的 商标 ， 是 与 美国 能 源 部 共同 开发 的 。 
多 个 组 织 在 西北 太平 洋 国 家 实验 室 许可 下 使 用 Gridwise 品牌 ， 这 些 组 织 不 一 定 相 
互 关联 。 


Gridwise? Alliance 
Gridwise? EX 88 
是 成 立 于 2003 年 的 公众 和 私人 利益 相关 方 ， 是 智能 电网 公共 利益 的 倡导 者 。 
该 联盟 通过 成 员 间 的 合作 来 推广 、 教 育 和 倡导 采用 创新 的 智能 电网 解决 方案 。 
这 些 解决 方案 将 为 客户 、 社 区 、 股 东 以 及 社会 实现 经 济 和 环境 的 效益 。GCridWise 
联盟 成 员 包 括 公用 事业 机 构 、 开 公司 、 设 备 供应 商 、 新 技术 提供 商 和 学 术 机 构 。 
其 官方 网 址 是 http: // www. gridwise. orgo 
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Gross Savings 
总 节约 

是 一 个 监管 术语 ， 它 描述 能 效 项 目 节 能 的 三 个 层次 之 一 。 是 指 对 预 佑 节约 
根据 实际 条 件 或 结果 调整 后 的 节约 值 。 男 外 两 个 术语 是 预 估 节 约 和 净 节 约 。 





Ground Potential Rise 
地 电位 升 高 

是 指 变电站 、 发 电厂 、 输 电线 路 或 电信 设施 的 电气 故障 引起 的 状况 。 由 于 
大 地 电阻 有 一 定 的 数值 ， 短 路 或 雷击 电流 会 造成 任何 两 点 之 间 的 电位 升 高 ， 并 
可 能 导致 跨 步 电压 和 触摸 危害 。 


GSI (Green Storage Initiative) 
绿色 存储 新 方案 

JE SNIA (网 络 存储 工业 协会 ) 的 一 个 项 目 ， 推 进 各 种 网 络 存 储 技术 的 能 效 
和 节能 ， 并 减少 数据 存储 对 环境 的 影响 。 绿 色 存 储 计划 技术 组 在 2009 年 初 制定 
了 绿色 存储 电能 计量 技术 规范 的 工作 草案 ， 以 帮助 评估 存储 产品 的 电能 使 用 
情况 。 

其 官方 网 址 是 http://www. snia. org/forums/green/。 





GSM ( Global System for Mobile Communication'" ) 
全 球 移动 通信 系统 

是 采用 时 分 多 址 变异 编码 方法 的 2G 宽带 无 线 技术 ， 在 欧洲 它 的 工作 频段 是 
900MHz 和 1.8GHz， 在 美国 是 1.9GHz 和 850MHz。 同 时 850MHz 也 是 在 澳 大 利 
亚 、 加 拿 大 和 许多 南美 国家 使 用 的 频带 。 


GW (Gigawatt) 
吉 瓦 


10 亿 瓦 或 1000 JE RC, 


GWAC (GridWise® Architecture Council) 
GridWise? 架构 委员 会 

是 一 个 由 美国 能 源 部 成 立 的 行业 组 织 ， 旨 在 通过 规约 和 工具 指导 电网 互 操 
作 性 标准 的 开发 ， 在 传统 的 电网 系统 转型 为 电力 企业 和 其 运作 的 过 程 中 ， 发 现 
显露 的 智能 化 苗头 ， 促 进 和 实现 实体 之 间 的 互动 与 互 操作 性 。 美 国 能 源 部 为 该 
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委员 会 提供 有 限 财政 和 后 勤 支持 。13 名 成 员 的 选择 在 有 关 为 未 来 的 电网 技术 和 
结构 规划 的 经 验 上 全 方位 代表 行业 和 学 术 界 。 美 国 国家 标准 与 技术 研究 院 
(NIST) 已 与 GCWAC 形成 行业 专家 工作 组 ， 探 讨 智能 电网 互 操作 性 问题 。GWAC 
在 相关 领域 与 一 些 组 织 协 作 ， 包 括 智能 化 建筑 社区 、 美 国 全 国 农村 电力 合作 协 
会 的 Multispeak 新 方案 以 及 ISO/RTO 领域 对 架构 的 努力 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. gridwiseac. org/。 





GWh (Gigawatthour) 
吉 瓦 时 
10 亿 瓦 时 。 
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H2G (Home to Grid ) 
住宅 到 电网 

首 字母 缩写 词 ， 可 以 是 指 住宅 到 智能 电网 的 连接 ， 或 者 指 美国 国家 标准 与 
技术 研究 院 致力 于 这 个 问题 的 研究 小 组 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nist. gov/smartgrid/ 。 





H2G-enabled 
有 效 H2G 

是 可 以 向 电网 回 送 电力 的 住宅 。 住 宅 及 其 接 入 的 电网 须 具 备 以 下 条 件 : 通 
信 、 价 格 信和 号、 充电 中 断 功能 和 计 费 支持 。 


HAC (Hot Aisle Containment) 
热 通 道 覆盖 隔离 

是 一 种 数据 中 心 物理 分 离 热 排 气 和 冷 空气 的 做 法 ， 通 过 覆盖 热 通道 的 方式 
将 热 排 气 与 泳 爽 的 空气 分 离 ， 并 将 凉爽 空气 直接 送 到 服务 带 机 架 进 气 口 。 








HAN (Home Area Network) 
家 庭 局 域 网 

是 指 在 住宅 环境 中 电表 家 庭 侧 ， 由 能 源 管理 设备 、 数 字 消 费 电子 、 由 信号 
控制 的 或 启动 的 家 电 ， 以 及 住宅 环境 的 电气 应 用 所 组 成 的 网 络 。 它 类 似 于 一 个 
住宅 为 范围 的 局 域 网 ， 只 是 连接 家 电 而 不 是 电脑 设备 。 其 规格 包括 OSHAN, 
ZigBee, HomePlug, Z-Wave 和 无 线 M-Bus (M 总 线 无 线 变种 ) 。 











Harmonics 
谐 波 

是 一 种 电力 干扰 ， 由 在 电力 线 上 的 办 公 室 设备 、 消 费 类 电子 产品 和 照明 设 
备 等 负 丛 引起 的 。 
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HDD (Heating degree-days) 
热度 日 

是 衡量 一 个 地 区 在 一 段 时 间 内 相对 于 基准 温度 寒冷 程度 的 数值 ， 基 准 温 度 
为 65 下 。 计 算 方 法 是 ， 用 基准 温度 减 去 当天 的 最 高 温度 与 最 低温 度 的 平均 值 ， 
如 果 得 到 负数 则 归 为 零 。 将 每 天 的 热度 日 值 相 加 即 为 该 段 时 间 内 热度 日 的 数值 。 
热度 日 用 于 能 源 分 析 ， 可 以 作为 房间 加 热能 量 需求 的 指标 。 











Heat Pump 
热泵 

是 指 加 热 或 冷却 设备 ， 这 些 设备 在 采暖 季节 将 热 引 和 人 到 建筑 中 ， 而 在 制冷 
季节 ， 将 热 导出 到 建筑 外 面 。 热 泵 是 蒸汽 压缩 式 制 冷 系统 ， 它 的 室内 /室外 盘 管 
作为 冷凝 名 或 莱 发 需 是 根据 加 热 或 冷却 的 需求 可 道 的 。 


Heating Equipment 
暖气 设备 

是 任何 设计 和 /或 专门 为 在 封闭 的 空间 加 热 的 设备 。 它 包括 中 央 暧 风 炉 、 热 
泵 、 搬 和 人 式 或 内 置式 室内 加 热 需 、 蒸 汽 或 热 水 供 暖 系统 锅炉 、 采 暖 炉 和 壁炉 。 





Heating Intensity 
采暖 强度 

是 空间 采暖 消费 或 支出 与 采暖 面积 和 热度 日 的 比 ， 基 准 值 是 65 下 ， 采 暖 面 
积 指 采 暖 空 间 的 地 面 面 积 。 该 比率 提供 了 一 个 在 排除 房子 大 小 和 天 气 条 件 差 异 
的 情况 下 ， 不 同 住房 单元 和 家 居 类 型 的 比较 方法 。 按 加 权 总 和 计算 ， 计 算 公 式 : 
采暖 强度 = 热量 Bu? ( 英 热 单位 ) / (采暖 面积 平方 英尺 x 热度 日 ) 。 








Hedging 
套 期 保值 

是 买 和 人 和 卖 出 期 货 合 约 ， 在 意外 的 或 不 利 的 价格 波动 情况 下 保护 能 源 交 
易 商 。 





1Btu=1055.06J， 后 同 。 
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Hedging Contracts 
对 冲 合 约 

是 建立 在 未 来 的 价格 和 用 电量 的 合同 ， 与 短期 市 场 无 关 。 衍 生 品 可 用 于 这 
m H 的 o 








HEMS (Home Energy Management System) 
家 庭 能 源 管 理 系统 

是 管理 家 用 电 咒 用 电量 的 管理 软件 ， 并 能 响应 电价 和 使 用 量 信 息 。 可 能 
含 基于 街区 和 人 口 统计 信息 ， 促 进 减少 消耗 和 提高 能 源 利 用 效率 的 激励 因素 。 
该 系统 的 解决 方案 包括 提供 信息 或 家 电 控 制 的 硬件 、 温 控 器 以 及 其 他 家 用 电器 
设备 ， 还 可 能 包括 微型 发 电 管 理 、 能 源 存储 和 智能 充电 功能 。 








Hertz 
赫兹 

是 无 线 电 频 率 的 度量 ， 每 秒 周 波 数 ， 单 位 为 干 赫 效 (kHz) 、 兆 赫 效 (MHz) 
或 千 兆 赫 效 (GHz) 。 频 率 越 高 ， 波 长 越 短 。 














HEV (Hybrid Electric Vehicle ) 
混合 动力 电动 汽车 

是 既 有 内 燃 发 动机 又 有 电动 机 来 提供 动力 的 车 辆 。 电 动机 是 由 电池 来 供电 
的 ， 由 内 燃 机 带动 发 电机 给 电池 持续 充电 。 








Holding Company 
控股 公司 

公司 的 经 营 活动 仅 限于 对 其 他 公司 拥有 股份 和 实施 监督 管理 。 美 国 证 券 交 
易 所 委员 会 负责 执行 1935 年 公用 事业 控股 公司 法 案 并 将 控股 公司 定义 为 “公司 
直接 或 间接 拥有 、 控 制 或 持 有 10% 以 上 控股 公司 优先 表决 权 ”。 


HomeGrid Forum 
HomeGrid 论坛 

是 全 球 非 营 利 性 行业 协会 ， 推 动 国际 电信 联盟 G. hn 家 庭 网 络 标准 。 它 有 三 
个 工作 组 : G. hn 贡献 工作 组 ， 符 合 性 和 互 操 作 性 工作 组 ， 为 HomeGrid 认证 的 产 
品 树立 品牌 并 进行 市 场 推广 的 市 场 工作 组 。 这 是 一 个 国际 电信 联盟 的 伙伴 组 织 ， 
成 员 包 括 全 球 信息 和 通信 技术 公司 及 消费 电子 制造 商 和 零售 商 。 
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HomePlug? Powerline Alliance 
HomePlug? Powerline 联盟 

是 美国 行业 贸易 组 织 ， 侧 重 于 对 互 可 操作 性 的 、 基 于 标注 的 HomePlug 网 络 
及 产品 的 推广 和 认证 。 它 是 IEEE P1901 的 一 部 分 ， 该 组 织 起 草 了 定义 介质 访问 
控制 和 物理 层 规格 的 家 居 电 力 线 通 信 以 及 可 容纳 两 个 不 兼容 的 物理 选项 标准 。 
它 也 正在 与 ZigBee 联盟 和 美国 电力 研究 院 一 起 为 使 用 先进 计量 系统 技术 的 家 居 
网 络 设备 开发 公共 语言 、 标 准 通 信 方 式 以 及 认证 程序 。 它 还 参与 了 智能 能 源 新 
方案 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. homeplug. org/ 。 











HOMER ( originally meant Hybrid Optimization Model for Electric Renewables ) 
原意 是 可 再 生 能 源 混合 优化 模型 

是 美国 国家 可 再 生 能 源 实验 室 (NREC) 提供 的 免费 软件 。 它 简化 了 关于 离 
网 和 并 网 的 远 端 、 独 立 和 分 布 式 发 电 的 应 用 设计 方案 评估 任务 。 可 以 对 大 量 技 
术 方 案 的 技术 和 经 济 可 行 性 进行 评 佑 。HOMER 可 以 为 常规 和 可 再 生 能 源 技术 建 
模 。 美 国 国 家 可 再 生 能 源 实验 室 为 使 用 HOMER 软件 提供 了 课堂 和 个 性 化 培训 。 











Hometown Connections 
家 乡 互 连 

是 美国 公共 电力 协会 下 属 机 构 ， 协 商 国内 集团 定价 和 为 成 员 在 公共 事业 机 
构 运 营 、 商 业 策 划 和 零售 服务 方面 做 服务 安排 。 


A 
其 官方 网 址 是 http: //www. hometownconnections. org/ o 





High-Speed Packet Access 
高 速 分 组 接 入 

是 一 项 广泛 部 署 的 移动 宽带 技术 ， 是 指 下载 和 上 传 网 络 技术 以 及 改进 的 部 
署 。 下 载 速度 从 3.6 ~ 14Mbivs, EIEREN 0.4 ~ 5.7Mbit/s。 它 是 一 种 3G 
技术 。 





HTS ( High-Temperature Superconductivity ) 
高 温 超 导 

采用 特定 的 陶瓷 或 金属 在 超 冷 气体 中 用 于 高 压 输电 线路 ， 比 传统 的 铜 导 线 
更 高 效 。 超 导 几 乎 消除 了 电阻 ， 改 进 导线 容量 并 提高 电力 连接 的 效率 。 
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Humvee House 
悍马 楼 

是 指 受到 一 些 美国 人 青睐 的 特大 号 房子 ， 这 些 房子 需要 更 多 的 能 量 来 加 热 
和 照明 ， 并 且 通 常会 有 更 多 的 设备 ， 其 比 一 般 住宅 消耗 更 多 的 电力 。 最 近 的 市 
场 数据 表明 ， 这 些 能 量 贪 焚 的 家 伙 正 在 失去 吸引 力 。 


HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) 
供暖 、 通 风 与 空气 调节 

是 改变 建筑 物 中 空气 状况 的 系统 。 据 美国 能 源 部 数据 ， 这 些 住宅 及 商业 楼 
宇 系 统 消耗 了 美国 总 能 源 的 16% 。 





HVAC Conservation Feature 
HVAC 节能 功能 
是 建筑 物 功能 ， 旨 在 减少 加 热 、 冷 却 和 通风 设备 所 消耗 的 能 量 。 


HVDC (High Voltage Direct Current) 
高 压 直 流 输电 
直流 电 允 许 大 量 电流 在 更 窄 小 和 更 长 距离 高 压 走廊 中 实现 更 有 效 的 电力 


Hybrid Transmission Line 
混合 传输 线 

是 双 回 线 传输 ， 一 个 传输 交流 电 和 男 一 个 传输 直流 电 。 交 流 电 通常 服务 沿 
2X 387; f fur o 


Hydrothermal 
水 热 
是 地 热能 量 的 一 种 形式 ， 地 下 天 然 储藏 的 热 水 或 蒸汽 直接 使 用 或 用 于 发 电 。 
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I2G (Industry to Grid) 
工业 到 电网 

是 表示 工业 建筑 和 设施 连接 到 智能 电网 的 缩写 词 。 同 时 还 指 美国 国家 标准 
与 技术 研究 院 (NIST) 下 的 一 个 工作 组 。 该 工作 组 致力 于 这 项 课题 的 研究 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nist. gov/smartgrid/ 。 








I3P ( Institute for Information Infrastructure Protection ) 
信息 基础 设施 保护 学 会 

是 由 美国 著名 大 学 、 国 家 实验 室 和 非 营利 性 机 构 组 成 的 美国 国内 学 会 。 该 
学 会 致力 于 在 保护 美国 国家 信息 基础 设施 防止 灾难 性 事故 方面 加 强 研 究 与 开发 。 
该 学 会 的 主要 任务 是 协调 国家 计算 机 安全 人 研究 与 开发 项 目 ， 并 且 帮 助 在 学 术 界 、 
工业 界 和 政府 之 间 建 立 沟通 桥梁 。 

其 官方 网 址 是 http://www. thei3p. org/ 。 








IAEE (International Association of Energy Economics) 
国际 能 源 经 济 协 会 

是 一 个 全 球 性 和 非 营 利 性 的 专业 组 织 ， 有 超过 70 个 国家 的 会 员 。 该 协会 为 
对 能 源 经 济 领 域 有 兴趣 的 专业 人 士 提 供 论 坛 ， 在 论坛 中 分 享 讨论 观念 、 经 验 和 
华 题 ， 并 且 为 会 员 提 供 研 究 和 教育 发 展 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. iaee. org/en/。 








IBEW (JInternational Brotherhood of Electrical Workers ) 
国际 电气 工人 同业 会 

是 公用 事业 行业 雇员 的 最 大 工会 之 一 ， 该 工会 代表 巡 线 员 、 控 土工 、 电工 、 
控制 室 操作 员 、 仪 表 安 装 工 、 抄 表 工 、 现 场 代表 、 文 员 、 电 缆 接 线 工 、 变 电站 
电工 、 通 信 技 术 员 以 及 其 他 工作 领域 的 人 员 。 该 工会 还 代表 天 然 气 和 电信 公用 
事业 领域 的 员工 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ibew. org/。 
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ICAP (Installed Capacity ) 
装机 容量 

是 独立 系统 运营 商 (ISO) 经 营 的 月 度 市 场 交易 情况 。 对 位 于 特定 区 域 单位 
里 的 发 电机 组 ， 考 虑 到 强制 停 运 的 情况 下 ， 基 于 该 机 组 给 市 场 提供 的 净 容 量 给 
TOME, 





ICC (International Code Council) 
国际 规范 委员 会 

是 一 个 非 营 利 性 委员 会 。 该 委员 会 致力 于 为 住宅 及 商业 楼 军 制 定 一 套 全 面 
协调 的 国家 建筑 物 安全 和 防火 建筑 规范 。 

其 官方 网 址 是 http : //www. iccsafe. org/。 


ICCP-TASE. 2 (Inter-control Center Communications Protocol-Telecontrol 
Application Service Element. 2) 
交互 控制 中 心 通信 协议 -远程 控制 应 用 服务 单元 .2 

该 标准 也 被 称 作 正 C60870-6 ， 使 得 像 SCADA (监控 与 数据 采集 ) 这 样 的 公 
用 事业 控制 系统 之 间 能 够 交换 实时 性 强 的 信息 。 


ICT (Information and Communication Technology ) 
信息 和 通信 技术 

计算 信息 处 理 和 通信 技术 ， 包 括 创 造 、 交 流 、 存 储 和 管理 信息 的 硬件 和 软 
件 。 该 技术 包括 固定 和 移动 设备 以 及 软件 应 用 和 与 软件 应 用 相关 的 服务 。 


IDC (Interest During Construction) 
建设 期 利息 
是 会 计 术 语 ， 也 被 称 为 建设 期 使 用 资金 准 提 。 


Idle Capacity 
闲置 产能 

是 运营 产能 中 的 一 种 产能 。 具 有 发 电能 力 ， 不 在 发 电 阶段 ， 并 且 也 不 在 有 
效 维修 阶段 ， 但 可 以 在 30 天 内 投入 运营 的 产能 ， 以 及 具有 发 电能 力 ， 不 在 发 电 
阶段 ， 但 是 在 有 效 维修 阶段 ，90 天 之 内 可 以 完成 维修 的 产能 。 
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IDS (Intrusion Detection System ) 
入 侵 检测 系统 

是 一 种 监视 非法 进入 或 在 敏感 系统 中 未 经 授权 的 活动 的 安全 保障 方案 ， 它 
也 可 以 采取 阻止 特定 用 户 或 源 IP 地 址 接 入 网 络 行动 ， 这 是 公用 事业 机 构 实用 网 
络 安全 推荐 层次 之 一 。 





IDSM (Integrated Demand-Side Management ) 
综合 需求 侧 管 理 

是 一 种 新 概念 。 将 能 效 和 需求 响应 以 及 分 布 式 发 电 结合 在 一 起 ， 以 便 促 进 
终端 用 户 和 公用 事业 协作 。 该 概念 是 建立 在 智能 电表 和 动态 定价 的 基础 上 。 优 
点 是 降低 能 源 成 本 、 提 高 电网 可 靠 性 ， 以 及 给 公用 事业 和 终端 用 户 的 需求 侧 管 
理 投 资 带 来 更 好 的 回报 。 


IEA (International Energy Agency) 
国际 能 源 机 构 

是 一 个 政府 间 组 织 。 该 组 织 为 28 个 成 员 国 在 平衡 能 源 政策 制定 、 能 源 安全 、 
经 济 发 展 以 及 环境 保护 方面 扮演 政策 咨询 角色 。 该 组 织 当 前 的 工作 重点 是 气候 
变化 政策 、 市 场 改 革 、 能 源 技术 合作 以 及 将 组 织 扩 展 到 世界 的 其 他 地 方 ， 尤 其 
是 能 源 的 主要 消费 和 生产 国 ， 如 中 国 、 印 度 、 俄 罗斯 以 及 欧佩克 国家 。 该 组 织 
将 对 国际 能 源 机 构成 员 国 和 中 国电 力 传 输 的 当前 趋势 和 至 2020 年 的 投资 前 景 进 
行 评 佑 ， 包 括 北美 和 欧洲 的 主要 国内 和 跨国 输电 项 目 ， 以 及 智能 电网 的 机 遇 和 
挑战 方面 的 讨论 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. iea. org/idex. asp。 














IEC ( International Engineering Consortium ) 
国际 工程 协会 

是 由 大 学 和 工程 协会 主办 的 非 营利 性 组 织 。 该 组 织 致力 于 为 美国 电子 产业 
提供 持续 教育 。 该 组 织 还 为 国际 信息 产业 提供 研究 、 出 版 和 服务 计划 。 

其 官方 网 址 是 http://www. iec. org/ o 











TEC (International Electrotechnical Commission ) 
国际 电工 委员 会 

是 一 个 非 营 利 性 的 全 球 性 组 织 。 该 组 织 编写 并 出 版 所 有 关于 电气 、 电 子 和 
相关 技术 的 国际 标准 。 这 些 标准 是 世界 贸易 组 织 的 协议 中 关于 商业 技术 壁垒 的 
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核心 。 该 组 织 还 管理 三 个 全 球 一 致 性 评估 系统 ,来 确定 设备 是 否 符合 其 标准 。 
该 组 织 与 ISO (国际 标准 化 组 织 ) ITU (国际 电信 联盟 ) AIEEE (美国 电气 与 
电子 工程 师 学 会 ) 合作 。 成 员 包括 制造 商 、 供应 商 、 分 销 商 、 零 售 商 、 消 费 者 、 
用 户 、 政 府 机 构 、 专 业 协 会 、 行 业 协会 以 及 国家 标准 机 构 的 标准 制定 者 。 对 于 
北美 ， 其 成 员 是 SCC (加 拿 大 标准 委员 会 )、 ANSI (美国 国家 标准 学 会 ) 和 NE- 
MA (美国 国家 电气 制造 商 协会 ) 。 

其 官方 网 址 是 http://www. iec. ch/。 





IEC 60870-6 


是 一 种 标准 ， 该 标准 也 被 称 作 TASE.2 (远程 控制 应 用 服务 单元 .2) 或 IC- 
CP (交互 控制 中 心 通信 协议 ) ， 国 际 上 应 用 该 标准 在 公用 事业 控制 中 心 和 SCA- 
DA (监控 与 数据 采集 ) 系统 以 及 其 他 基于 控制 中 心 的 工程 系统 之 间 进 行 广域网 
和 局 域 网 通信 。 


IEC 61588 

是 用 于 网 络 化 测量 和 控制 系统 的 精确 时 钟 同步 协议 ， 该 协议 以 最 少 的 网 络 
和 本 地 时 钟 计 算 资 源 使 得 在 亚 微 秒 级 实现 系统 范围 的 准确 同步 。 该 标准 被 用 于 
(R PMU 〈 相 量 测量 单 元 ) 技术 这 样 的 测量 和 控制 系统 中 。 





IEC 61850 

是 一 个 用 于 现场 通信 的 国际 标准 ， 现 场 通 信 例 如 变电站 自动 化 、 分 布 式 发 
电 (使 用 可 再 生 能 源 和 燃料 电池 ) 、SCADA (监控 与 数据 采集 ) 通信 ， 以 及 分 布 
式 自动 化 。 该 标准 正在 考虑 加 入 PHEV ( 插 电 式 混合 动力 电动 车 ) 。 该 标准 还 将 
调整 和 扩展 包括 更 多 的 分 布 式 发 电 功 能 、 相 量 技术 和 通信 。 该 标准 目前 由 10 个 
部 分 组 成 ， 其 中 第 6 ~ 10 部 分 为 主要 的 。 

第 1 部 分 : 基本 原则 ; 

第 2 部 分 : 词汇 表 ; 

第 3 部 分 : 通用 需求 ; 

第 4 部 分 : 系统 和 项 目 管理 ; 

第 5 部 分 : 通信 需求 ; 

第 6 部 分 : 变电站 自动 化 系统 配置 ; 

第 7 部 分 : 基本 通信 结构 ; 

第 8 部 分 : 映射 到 MMS 和 以 太 网 ; 

第 9 部 分 : 采样 测量 值 和 映射 到 以 太 网 ; 
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第 10 部 分 : 一 致 性 测试 。 


IEC 61968 


是 一 种 标准 ， 用 于 为 配 电 管 理 和 AMI (先进 计量 系统 ) 的 后 台 接 口 定 义 
CM (通用 信息 模型 ) 。 


IEC 61968-14-1 

是 一 种 协调 努力 的 成 果 ， 对 应 MultiSpeak 版 本 4. 0 和 IEC61968 标准 的 特定 
子 部 分 ， 使 得 MultiSpeak 服务 呼叫 和 CIM (通用 信息 模型 ) 消息 之 间 能 够 进行 电 
子 翻 译 。 该 标准 预计 将 包含 在 现 有 IEC61968 系列 标准 中 。 


IEC 61968-14-2 

是 一 种 标准 制定 活动 ， 该 活动 创建 与 MultiSpeak 版 本 4. 0 的 接口 定义 具有 相 
同 功能 的 CIM (通用 信息 模型 ) 框架 。 计 划 将 在 现 有 的 IEC 61968 系列 标准 中 包 
含 该 标准 。 





IEC 61970 
是 一 种 用 于 输电 通用 信息 模型 的 标准 。 


IEC 62351 

是 影响 其 他 TEC 标准 的 安全 标准 。 该 标准 的 重点 是 IEC 协议 、 网 络 和 系统 
管理 以 及 基于 角色 的 访问 控制 。 第 1 ~8 部 分 是 关于 电力 系统 和 控制 操作 的 信息 
安全 。 


IEC 61850ug (IEC 61850 Technical Subcommittee) 
IEC 61850 技术 分 委员 会 

是 公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 下 的 一 个 分 支 组 织 , y wins 只 掌管 对 
IEC61850 技术 问题 的 鉴定 和 解决 ， 致 力 于 系统 和 网 络 管理 。 该 组 织 的 工作 重点 
是 系统 设计 、 变 电站 检测 和 管理 工具 以 及 变电站 局 域 网 硬件 、 2 通信 和 管 
理 功 能 的 备份 。 该 项 目 由 美国 电力 公司 和 电力 研究 院 赞 助 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. IEC61850ug orgo 
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IEC 62559 

是 一 种 PAS (公共 可 用 规范 ) ， 该 规范 为 电力 系统 工程 师 描绘 了 一 个 方案 。 
该 方案 根据 公用 事业 业务 需求 识别 和 记录 用 户 对 自动 化 系统 的 需求 。 该 规范 最 
初 作 为 IntelliGrid 架构 的 一 部 分 ， 由 EPRI (美国 电力 研究 院 ) 设计 开发 以 实现 
IntelliGrid 愿景 规划 。 


IEC TC57 (IEC Technical Committee S7 ) 
IEC 57 技术 委员 会 
是 为 电力 系统 控制 设备 和 数据 系统 开发 和 维护 国际 标准 的 委员 会 ， 该 电力 
系统 控制 设备 和 数据 系统 包括 EMS (能 源 管理 系统 ) SCADA (监控 与 数据 采 
4E). 、 配 电 自 动 化 、 远 程 保 护 以 及 相关 信息 实时 交换 和 电力 系统 规划 、 运 营 、 维 
护 的 非 实时 信息 交换 。 该 委员 会 也 被 称 作 电力 系统 管理 和 相关 信息 交换 委员 会 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. tc57. iec. ch/index-tc57. html, 
IECC (International Energy Conservation Code? ) 
国际 节能 规范 @ 
是 一 系列 建筑 规范 ， 通 过 在 外 观 设 计 、 机 械 系 统 、 照 明 系 统 、 使 用 新 材料 
和 新 技术 方面 的 高 效 性 来 促进 节能 。 这 些 规范 由 ICC (国际 规范 委员 会 ) 每 三 年 
更 新 一 次 ， 最 近 一 次 更 新 是 在 2009 年 。 


IED ( Intelligent Electronic Device) 
智能 电子 设备 

是 为 电力 系统 设备 提供 保护 、 控 制 和 /或 监控 能 力 的 一 系列 设备 。 一 个 智能 
电子 设备 包括 用 于 控制 电力 系统 设备 的 微 处 理 锅 ， 如 电路 断路 硕 、 变 压 器 、 电 
容 如 组， 以 及 用 于 远程 操作 的 通信 和 能力。 





TEE (Institute of Electrical Efficiency ) 
电气 效率 学 全 

是 美国 爱迪生 基金 会 和 爱迪生 电力 研究 所 的 一 个 项 目 。 该 项 目的 目标 是 在 
电力 公用 事业 中 推进 能 效 实践 和 需求 响应 、 分 享 项 目 部 署 的 信息 和 经 验 ， 并且 
创建 一 个 有 效 的 商业 模式 、 实 践 和 流程 的 集合 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. edisonfoundation. net/iee/。 
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IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 

是 一 个 全 球 性 的 非 营 利 性 专业 机 构 ， 该 机 构 致 力 于 推动 许多 领域 的 技术 进 
步 。 这 些 领 域 包 括 电 力 系统 、 计 算 机 和 通信 、 消 费 类 电子 及 其 他 领域 。 该 机 构 
由 多 个 协会 构成 ， 其 中 以 电力 和 能 源 协 会 为 例 ， 该 协会 针对 电力 专业 人 士 。 会 
员 依 靠 IEEE 作为 技术 和 专业 信息 、 资 源 及 服务 的 来 源 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ieee. org/portal/site , 





IEEE 80 

是 交流 变电站 设计 中 的 安全 接地 导 则 ， 主 要 针对 户外 ， 但 也 适用 于 室内 设 
计 。 该 导 则 包括 针对 大 地 阻抗 电阻 率 和 接地 系统 (81) 地 表 电 位 的 测试 流程 ， 
以 及 对 大 范围 或 互 连 的 接地 系统 (81.2) 的 阻抗 和 安全 特性 的 测试 流程 。2011 
^F. 81 和 81. 2 合并 为 一 个 标准 。 





IEEE 802 
是 局 域 网 和 城 域 网 的 标准 集 。 最 广泛 使 用 的 标准 包括 以 太 族 、 令 牌 环 、 无 
线 局 域 网 、 无 线 个 人 局 域 网 、 无 线 城 域 网 、 桥 接 和 虚拟 桥接 局 域 网 。 


IEEE 802. 1AB 
是 一 种 国际 标准 。 该 标准 定义 了 在 局 域 网 或 城 域 网 中 设备 发 现 的 协议 ， 并 
且 规 定 了 网 络 管理 信息 ， 使 多 家 厂商 具备 互 操作 性 。 





IEEE 802. 2 
是 一 种 标准 。 该 标准 规定 了 逻辑 链 路 控制 协议 ， 用 于 在 以 太 网 和 令 牌 环 局 
域 网 中 管理 数据 通信 。 


IEEE 802. 3 
是 以 太 网 标准 。 适 用 于 CSMD/CD 〈 带 冲突 检测 的 载波 监听 多 路 访问 ) 访问 
方法 和 物理 层 规范 。 


IEEE 802. 11 


是 无 线 局 域 网 标准 族 。 该 标准 族 包 括 Wi-Fi 协议 。802. 11s 关注 规范 无 线 网 
状 网 络 的 硬件 。 
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IEEE 802. 15 
是 无 线 个 人 局 域 网 标准 族 。 蓝 牙 技 术 是 基于 802.15.1, ZigBee 和 GLoWPAN 
是 基于 802. 15. 4。 


IEEE 802. 16 

是 WiMAX 标准 族 。WiMAX 产品 包括 固定 (802. 16d) 和 移动 (802. 16e ) 
应 用 。802. 16m 是 超越 802. 16e-2005 的 下 一 代 标 准 ， 并 且 被 认为 是 4G 技术 的 强 
有 力 的 候选 者 。 





IEEE 802. 20 

是 针对 具有 大 范围 授权 频段 的 车 辆 的 移动 宽带 无 线 接 人 系统 标准 。802. 20a 
适用 于 物理 层 和 介质 访问 控制 层 ，802. 20b 适用 于 通过 服务 接口 映射 到 802. 20 
介质 访问 控制 的 虚拟 桥接 。 





IEEE 1127 
是 描述 在 变电站 规划 、 设 计 、 建 设 和 运营 过 程 中 ， 重 要 社区 接受 性 和 环境 
兼容 性 方面 考虑 的 事务 。 现 场 发 电 和 电信 设施 不 包括 在 内 。 


IEEE 1344 
是 针对 实时 同步 相 量 数 据 的 协议 ， 已 被 IEEE C37. 118 标准 取代 。 


IEEE 1379 
是 针对 变电站 中 的 TED (智能 电子 设备 ) 和 RTU (远程 终端 设备 ) 间 的 通 
信和 交互 操作 的 导 则 。 该 变电站 有 两 个 现 有 通信 协议 的 有 限 子 集 。 


IEEE 1402 
是 识别 和 讨论 安全 问题 的 导 则 。 该 导 则 与 变电站 在 建设 、 运 营 〈 除 自然 灾 
害 外 ) 和 维护 期 间 的 人 为 干预 有 关 。 





IEEE 1451 
是 适用 于 一 系列 传感器 和 执行 器 接口 的 标准 族 。 


IEEE 1547 
是 标准 系列 。 概 述 分 布 式 发 电 与 电网 的 物理 和 电气 互 连 的 准则 和 要 求 。 该 
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标准 提出 了 有 关 性 能 、 运 行 、 测 试 、 安 全 事务 以 及 互 连 维护 方面 的 要 求 。 


IEEE 1615 
是 与 IP 网 络 相 连 的 变电站 设备 间 的 通信 和 互 操作 性 的 导 则 。 


IEEE 1646 
是 一 个 标准 。 该 标准 定义 变电站 综合 保护 、 控 制 及 数据 采集 系统 的 内 部 和 
外 部 信息 交换 时 的 通信 传递 时 间 。 


IEEE 1675 
是 一 个 标准 。 该 标准 定义 在 BPL (电力 线 宽带 ) 安装 中 对 公共 硬件 ， 如 耘 
合 器 和 外 壳 的 测量 与 验证 ， 并 且 提 供 推荐 的 安装 方法 ， 以 确保 安装 符合 规范 。 








IEEE 1686 

是 一 个 标准 。 该 标准 定义 变电站 智能 电子 设备 在 网 络 安全 项 目 方面 的 功能 。 
该 标准 包括 访问 、 操 作 、 配 置 、 固 性 修改 和 IED (智能 电子 设备 ) 数据 恢复 ， 
但 不 包括 通信 或 加 密 。 


IEEE C37.1 

是 关于 SCADA (监控 与 数据 采集 ) 和 自动 化 系统 的 标准 。 该 标准 提供 了 对 
这 些 系统 的 定义 、 规 范 、 人 性 能 分 析 以 及 将 这 些 系统 应 用 于 具有 某 些 控制 功能 的 
有 人 值守 和 无 人 值守 的 变电站 中 。 





IEEE C37.2 

是 电力 系统 装置 功能 编号 、 缩 略语 和 连接 标记 的 标准 ， 该 标准 为 变电站 、 
发 电厂 、 电 力 消耗 和 转换 设备 的 场所 中 使 用 的 设备 和 工序 定义 了 缩 略 语 和 功能 
编号 。 





IEEE C37. 90.2 
是 定义 对 继电器 和 继 电 设备 测试 的 标准 ,来 确定 这 些 设备 对 由 移动 无 线 电 
和 无 线 通信 设备 造成 的 电磁 干扰 的 抵抗 能 


IEEE C37. 91 
是 描述 了 为 在 输电 和 配 电 系统 中 使 用 的 保护 型 三 相 变 压 天 制定 的 规范 ， 并 
且 还 讨论 了 保护 系统 中 的 技术 问题 。 
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IEEE C37. 92 
是 一 个 标准 ， 该 标准 定义 了 电压 或 电流 传感器 系统 与 电子 继 电 顺 或 其 他 变 
电站 测试 设备 之 间 的 接口 连接 。 


IEEE C37. 93 
是 电力 系统 继 电 保护 中 使 用 的 将 音调 应 用 于 语音 分 级 信道 的 信息 和 建议 规 
范 ， 包 括 电信 设备 和 线路 ， 应 用 原则 ， 安 装 及 测试 。 





IEEE C37. 94 

是 定义 光纤 连接 的 标准 ， 通 过 不 同 厂 商 的 多 路 复 用 设备 连接 不 同 厂 商 的 继 
电 保 护 设备 ， 可 以 不 受 任何 限制 地 使 用 长 达 2km 的 50pm 或 62. Sum 的 多 模 光 纤 
传递 码 速 率 为 N 倍 64kbit/s 的 数据 ， 还 包括 通信 时 序 要 求 。 





IEEE C37. 95 

是 用 于 公用 事业 单位 与 用 户 互 连 的 不 同类 型 保护 型 继电器 的 信息 导 则 。 该 
导 则 强调 对 用 户 的 服务 应 用 ， 通 常 需要 将 公用 事业 单位 的 供电 电压 转换 为 用 户 
需要 的 电压 。 








IEEE C37. 101 
是 为 发 电机 提供 接地 保护 的 导 则 。 





IEEE C37. 102 
是 同步 发 电机 保护 导 则 ， 通 常 是 大 型 液压 、 蔡 汽 和 燃气 涡轮 发 电机 。 


IEEE C37. 104 
是 交流 配 电 和 输电 线路 中 识别 自动 重新 接 通 的 做 法 导 则 。 


IEEE C37. 106 
是 描述 使 用 继电器 来 保护 发 电厂 设备 免 受 不 正常 频率 造成 的 损害 的 导 则 ， 
重点 针对 化 石 燃 料 、 核 能 及 燃气 涡轮 机 装置 。 


IEEE C37. 111 
是 电力 系统 或 商品 交易 数据 库 中 快速 交换 数据 的 标准 通用 格式 ， 为 电力 系 
统 故 障 、 测 试 或 仿真 数据 等 各 种 数据 类 型 定义 数据 文件 和 交换 媒介 的 一 个 文件 
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格式 。 目 的 是 为 交换 数据 提供 一 个 容易 解释 的 形式 ， 但 不 强调 编码 、 压 缩 或 网 
络 传输 。 





IEEE C37. 112 
该 标准 定义 了 机 电 式 和 微 处 理 顺 式 过 电流 保护 继电器 的 某 些 特性 ， 以 协调 
恒定 电流 输入 和 不 同 幅 值 电流 输入 情况 。 


IEEE C37. 114 
本 导 则 概述 了 对 交流 输电 和 配 电线 进行 目 动 故障 定位 的 技术 和 应 用 方法 。 
该 导 则 评论 了 传统 的 方法 和 自动 定位 设备 中 的 主要 测量 技术 。 


IEEE C37. 115 
该 标准 定义 变电站 IED (智能 电子 设备 ) 与 其 他 本 地 或 远程 应 用 之 间 的 通 
言 测试 方案 的 模型 、 术 语 、 评 价 标 准 和 性 能 评测 。 没 有 规定 通信 协议 。 





IEEE C37. 116 
是 在 输电 装置 中 关于 串联 电容 器 组 安装 的 保护 和 控制 问题 导 则 。 


IEEE C37. 117 
是 在 异常 频率 减 载 和 恢复 中 使 用 保护 继电器 的 导 则 。 


IEEE C37. 118 
是 关于 电力 系统 相 量 同步 和 相 量 测量 单元 的 标准 。 该 标准 取代 IEEE. 1344, 
数据 通过 UDP/IP 或 串 行 连接 发 送 。 








IEEE C37. 230 
是 辐射 状 电力 系统 配 电线 路 继 电 保护 系 统 的 安装 和 调整 导 则 。 该 导 则 描述 
了 配 电 基础 、 线 路 配置 以 及 不 同 设计 方法 的 优点 和 缺点 。 


IEEE C37. 231 
是 继 电 保护 相关 设备 的 固件 版 本 的 使 用 和 管理 标准 ， 目 的 是 最 大 限度 地 保 
障 电力 系统 的 安全 性 和 可 靠 性 。 








IEEE C37. 232 
是 变电站 命名 TSD (时 间 序 列 数据 ) 文件 、 事 件 序 列 和 定期 记录 的 标准 。 
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该 标准 是 为 了 解决 与 报告 、 存 储 、 交 换 、 备 份 和 检索 大 量 文 件 相 关 的 问题 而 制 
定 的。 时 间 序 列 数据 文件 时 只 有 数字 继 电 保 护 器 、 故 障 记 录 仪 、 功 率 波动 记录 
仪 或 电能 质量 监测 仪 生 成 的 电子 文档 ， 其 中 每 条 数据 项 都 对 应 着 一 个 明确 或 隐 
含 的 时 间 标 记 确 定 的 一 小 段 时 间 。 


IEEE PC37. 236 
是 仍然 在 制定 中 的 导 则 ， 将 定义 电力 系统 继 电 保 护 应 用 于 数字 通信 信道 ， 
包括 操作 和 测试 流程 。 


IEEE PC37. 237 
是 仍然 在 制定 中 的 推荐 措施 ， 将 定义 电力 系统 保护 事件 中 的 时 间 标 记 。 





IEEE PC37. 238 
是 仍然 在 制定 中 的 标准 ， 定 义 IEEE 1588 精确 时 间 协 议 在 电力 系统 应 用 中 的 
使 用 概况 。 


IEEE PC37. 239 
古 仍然 在 制定 中 的 标准 ， 定 义 电 力 系统 中 事件 数据 交换 的 通用 格式 ， 也 被 
称 作 COMFEDE, 


IEEE P1377 
是 拟 议 的 标准 ， 为 终端 设备 和 计算 机 之 间 传 输 公 用 事业 数据 提供 应 用 层 的 
数据 格式 。 该 标准 为 现场 计量 装置 提供 即 插 即 用 环境 。 








IEEE P1595 
是 拟 议 的 标准 族 ， 对 能 效 和 可 再 生 能 源 项 目 中 的 温室 气体 积分 进行 量化 。 


IEEE P1701 

拟 议 的 标准 ， 定 义 使 用 光 口 与 仪表 通信 的 标准 。 其 他 仪器 还 包括 手持 式 阅 
读 器 、 笔 记 本 电脑 或 其 他 通信 设备 。 该 标准 将 为 仪表 提供 光 口 较 底 层 的 通信 
协议 。 





IEEE P1702 
是 推荐 标准 ， 描 述 了 公用 事业 终端 与 主机 之 间 利 用 调制 解 调 器 来 连接 到 交 
换 电 话 网 络 需 要 遵守 的 准则 。 该 标准 中 的 协议 是 为 按照 IEEE P1377 或 ANSI 
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C12. 19 标准 提供 的 表格 格式 传输 数据 而 设计 的 。 


IEEE P1703 
是 推荐 标准 ， 该 标准 定义 通过 局 域 网 或 广域网 传输 公用 事业 机 构 终 端 设备 
数据 表格 的 方法 。 该 方法 提供 了 较 低 层 的 通信 协议 。 








IEEE P1711 
是 推荐 标准 ， 该 标准 定义 加 密 协 议 来 帮助 串 行 通信 实现 网 络 安全 ， 保 护 串 
行 通信 免 受 网 络 攻击 。 





IEEE P1777 

本 标准 草案 包括 用 于 电力 系统 运营 的 无 线 通 信 技 术 的 功能 、 性 能 、 安 全 性 
和 现场 测试 要 求 。 使 用 地 点 包括 变电站 、 地 下 室 、 书 店 、 配 电线 路 、 发 电厂 和 
分 布 式 能 源 电厂 以 及 用 户 电气 设备 。 


IEEE P1901 

本 标准 草案 为 电力 线 宽带 网 络 撰写 介质 访问 控制 和 物理 层 规范 。 该 标准 使 
用 的 传输 频率 低 于 100MHz 并 适用 于 所 有 电力 线 宽带 设备 ， 包 括 为 第 一 公里 /最 
后 一 公里 连接 宽带 服务 以 及 用 于 楼 宇内 局 域 网 的 电力 线 宽带 设备 、 智 能 能 源 应 
用 、 运 输 车 辆 应 用 及 其 他 数据 分 配 。 





IEEE P2030 

本 标准 提供 了 理解 和 定义 智能 电网 互 操作 性 的 导 则 ， 该 导 则 涵盖 能 源 、 通 
信和 信息 技术 的 互 操 作 性 在 电力 系统 和 终端 用 户 的 应 用 和 加 载 。 该 标准 处 理 带 
有 通信 和 控制 功能 的 双向 电力 流动 ,包括 需求 啊 应 、WASA ( 广 域 态势 感知 )、 
储 能 、 配 电 、 计 量 基 础 设施 、 安 全 以 及 对 如 传感器 这 样 的 设备 的 管理 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. grouper. ieee. org/groups/scc21/2030/2030 | index. html 








IEEE PES (IEEE Power and Energy Society) 
IEEE 电力 和 能 源 协 会 

是 全 球 性 的 非 营利 性 协会 ， 该 协会 的 使 命 是 为 了 促进 社会 进步 和 为 协会 会 
员 提 供 最 佳 的 专业 发 展 资源 ， 成 为 电力 和 能 源 信息 的 首要 提供 者 。 为 了 安全 、 
可 靠 和 经 济 的 发 电 、 输 电 、 配 电 、 测 量 和 控制 电力 能 源 ，PES 的 会 员 参 与 设备 和 
系统 的 规划 、 研 究 、 开 发 、 建 设 、 安 装 和 运营 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ieee-pes. org/。 
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IEPA (Independent Energy Producers Association ) 
独立 能 源 生 产 商 协会 

是 美国 加 州 的 一 个 贸易 协会 ， 代 表 独 立 能 源 设 施 开发 者 和 运营 商 以 及 独立 
电力 营销 商 的 利益 。 会 员 包 括 由 用 作 能 源 的 植物 材料 、 地 热 、 小 水 电 、 太 阳 能 
和 风 产 生 的 可 再 生 能 源 的 生产 商 ， 高 效 热电 联 产 的 生产 商 ， 以 及 商用 燃气 设施 
的 所 有 者 /运营 商 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. iepa. com/ 。 





IESO (Independent Flectricity System Operator) 
安大略 独立 电力 系统 运营 商 

是 一 个 非 营利 性 的 ISO (独立 系统 运营 商 ) ， 依 据 加 拿 大 安大略 省 电力 法 案 
成 立 于 1998 年 ， 管 理 电力 批发 市 场 并 且 监 督 安大略 省 省 级 电网 的 可 靠 运行 。 其 
成 员 包 括 近 300 个 发 电 商 、 贸 易 商 、 公 用 事业 机 构 、 输 电 商 和 大 容量 电力 用 户 ， 
拥有 1270 万 消费 者 和 3 万 km 的 输电 线路 。 该 运营 商 于 2009 年 推出 智能 电网 论 
坛 ， 目 的 是 在 行业 和 政府 间 对 关于 未 来 智能 电网 远景 达成 共识 。 它 是 目前 10 个 
在 北美 经 营 的 独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 之 一 。 

其 官方 网 址 是 http: www. ieso. ca/。 








IETF (Internet Engineering Task Force) 
互联 网 工程 任务 组 

是 一 个 由 网 络 设计 师 、 运 营 商 、 厂 商 和 互联 网 标准 研究 人 员 组 成 的 开放 的 
国际 大 社区 。 该 社区 的 工程 师 设计 协议 和 建文 档 ， 如 IPv4, IPv6, UDP 和 
6LowPAN， 利 用 RFC (请 求 评论 ) 来 达成 共识 ， 最 终 确 定 标准 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ietf org/index. html, 





IFAS (Intelligent Feeder Automation System ) 
智能 馈线 自动 化 系统 

是 与 变电站 自动 化 系统 和 配 电 系 统 通 信 的 多 重 解决 方案 ， 包 括 故 障 管理 ， 
并 能 接受 系统 命令 来 给 电网 配置 智能 功能 。 





IFMA ( International Facility Management Association ) 
国际 设施 管理 协会 

由 专业 设施 经 理 组 成 的 全 球 性 协会 。 该 协会 为 设施 经 理 提供 认证 、 进 行 研 
究 、 提 供 教育 项 目 ， 包括 采用 智能 电网 技术 来 改善 建筑 物 能 耗 的 信息 ， 以 及 确 
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认 设 施 管理 认证 项 目 。 
其 官方 网 址 是 http://www. ifma. org/。 


IHD (In Home Display) 
室内 显示 装置 

一 个 专用 设备 ， 为 住宅 用 户 显 示 用 电信 息 、 电 价 信息 和 /或 报警 。 该 设备 与 电 
表 采 用 有 线 或 无 线 连接 ， 并 可 能 连接 到 HEMS (家 庭 能 源 管 理 系统 ) 解决 方案 。 














Imbalance 
不 平衡 

一 种 电源 扰动 ， 通 常 是 由 有 缺陷 的 变压器 或 其 他 故障 设备 造成 的 一 种 稳 态 
的 故障 状态 。 


Impedance 
阻抗 

交流 电路 中 阻碍 电流 动 的 量 或 以 电阻 、 电 抗 或 两 者 兼 有 的 形式 引入 阻碍 的 
任何 元 件 。 阻 抗 用 电压 和 电流 的 比 来 测量 ， 测 量 中 用 正弦 电压 和 同 频率 的 电流 。 
阻抗 的 单位 是 Q。 


IMT2000 ( International Mobile Telecommunications 2000 ) 
国际 移动 通信 2000 
国际 电信 联盟 批准 的 一 套 国际 标准 ， 通 常 被 称 为 第 三 代 或 3G 技术 。 这 些 技 
术 受 益 于 全 球 范 围 内 使 用 协调 频带 。IMT2000 标准 通过 将 基于 陆地 的 网 络 和 基于 
卫星 的 网 络 连接 在 一 起 来 提供 全 球 无 线 接 和 框架。 国际 电信 联盟 的 无 线 通信 部 
门 收 到 来 自 IEEE (美国 电气 和 电子 工程 师 协会 ) 的 一 个 提议 ,建议 制定 一 个 
IMT-2000 的 IEEE 802. 16 或 WiMAX 标准 部 分 ， 特 别 是 ITU-R 技术 标准 的 子 集 。 
其 官方 网 址 是 http://www. itu. int/home/imt. html, 











Incremental Energy Costs 
边际 电能 量 成 本 
生产 和 /或 传输 某 部 分 电能 量 所 需 超 过 此 前 基本 成 本 之 外 所 增加 的 成 本 。 





Indirect Utility Cost 
间接 公用 事业 成 本 
不 可 能 被 任何 特定 的 DSM (需求 侧 管理 ) 项 目 有 效 归 类 的 公用 事业 成 本 。 
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间接 费用 可 以 归属 于 几 个 记 账 成 本 类 别 中 的 一 个 ， 如 行政 或 市 场 。 


Information Systems 
信息 系统 

是 支持 特定 工作 运行 、 活 动 和 管理 决策 来 提高 组 织 绩效 和 工作 生活 质量 的 
软件 和 硬件 。 


INL (Idaho National Laboratory ) 
美国 爱 达 荷 国家 实验 室 

是 一 个 应 用 工程 国家 实验 室 ， 致 力 于 在 核 与 能 源 的 研究 、 科 学 和 国防 领域 
文 持 美国 能 源 部 的 使 命 。 该 实验 室 由 巴特 勒 能 源 联 盟 代表 美国 能 源 部 运行 。 研 
究 领域 包括 与 美国 桑 迪 亚 国家 实验 室 在 NSTB (国家 SCADA 实验 台 ) 项 目 上 的 
合作 ， 分 析 、 测 试 和 改进 操控 国家 电网 的 控制 系统 的 网 络 安全 性 能 。 该 实验 室 
还 拥有 控制 系统 安全 中 心 ， 由 美国 国土 安全 部 资助 ， 来 确认 和 开发 防止 重要 基 
础 设施 免 受 网 络 攻击 的 解决 方案 ， 该 实验 室 还 从 事 运输 用 途 的 能 源 存 储 方面 的 
研究 。 

其 官方 网 址 是 http://www. inl. govo 














Insolation 
日 照 能 量 

是 太阳 照射 集中 在 一 个 建筑 物 或 一 个 区 域 的 能 量 的 数值 ， 以 kWh/ (m? ， 
年 ) 来 表示 。 


Intelligrid (SM) 
智慧 电网 项 目 

是 一 个 EPRI (美国 电力 研究 院 ) 项 目 ， 旨 在 协助 公用 事业 机 构 完成 智能 电 
网 技术 基础 发 展 从 概念 到 实施 的 演变 。Intelligrid 新 方案 建立 智能 电网 架构 ， 该 
架构 是 一 个 开放 的 标准 ， 是 以 需求 为 基础 的 方案 ,将 数据 网 络 和 设备 集成 在 一 
起 ， 以 便 不 同 厂商 和 公共 事业 的 系统 间 可 以 实现 互 操作 性 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. intelligrid. epri. com/。 


Interchange Energy 


Ab E -7 
电能 量 交 


是 从 一 个 电力 公司 或 联营 的 系统 传送 给 另外 一 家 的 电能 量 。 结 算 方 式 可 能 
是 付款 、 晚 几 天 归还 电能 或 到 规定 的 时 间 段 结束 时 累计 电能 余 量 。 
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Interconnected Network 
互 连 电 力 网 络 

是 配 电网 络 的 一 种 类 型 ， 旨 在 为 某 客 户 群 提供 高 可 靠 性 的 供电 。 该 网 络 由 
众多 彼此 连接 的 供电 线 组 成 ， 并 且 这 些 供电 线 与 客户 群 相 连 。 该 互 连 电 网 提供 
多 条 路 径 使 得 来 自 多 个 电源 的 电能 能 够 流 经 这 些 路 径 ， 并 且 为 连续 服务 提供 最 
大 的 可 靠 性 。 


























Interconnection 
互 连 

是 在 大 型 电网 系统 中 ， 两 个 或 两 个 以 上 电力 系统 间 通 过 公共 传输 线 或 联络 
线 进行 电力 交换 。 电 力 系 统 允 许 电 力 在 两 个 系统 间 流 动 ， 并 且 使 得 两 个 系统 所 
服务 的 两 个 地 区 之 间 的 电力 销售 变 得 容易 。 从 分 布 式 发 电 的 角度 来 看 ， 它 是 指 
连接 分 布 式 发 电 电源 和 电网 的 互 连 型 配 电 网 络 。 





Intermediate Load 
B far 

EA Akar | ke ap c qur zm DH] a YE Hd. AATRE PR, E A A A E 
STE TERES TRIER VS B5 ffc fr o 





Intermittent Electric Generator 
间歇 发 电 设备 

是 从 可 变 来 源 获取 能 量 的 发 电厂 ， 可 变 来 源 如 太阳 能 、 风 能 或 径流 水 电 。 
也 被 称 为 间歇 性 能 源 。 


JInternal Demand 
内 部 需求 量 

是 系统 内 所 有 发 电机 的 总 发 电量 ， 加 上 进 线 流入 系统 的 电量 ， 减 去 出 线 流 
出 系统 的 电量 。 辅 助 需求 ， 如 对 发 电 设备 运行 必 不 可 少 的 设备 ， 不 包括 在 这 个 
总 数 内 。 内 部 需求 量 包括 对 所 有 不 可 调度 的 需求 响应 项 目 〈 如 实时 电价 ) 和 一 
些 可 调度 的 需求 响应 项 目 〈 如 需求 量 竞标 / 回 购 ) 的 计算 。 


Interoperability 
互 操作 性 
是 两 个 不 同 的 系统 或 组 件 进 行 通信 、 共 享 和 使 用 信息 的 能 力 ， 这 些 信息 无 
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需 特 定 整合 或 终端 用 户 干 预 就 已 经 被 交换 。 


Interruptible Load 
可 中 断 负荷 

是 在 年 度 负 蓓 高 峰 时 期 ， 在 系统 运营 商 的 直接 要 求 下 ， 可 由 用 户 采 取 行 动 
中 断 的 用 户 负荷 。 这 种 控制 通常 涉及 大 型 C&I (商业 和 工业 ) 用 户 ， 并 且 受 签 
订 的 协议 监管 。 收 到 减负 荷 请 求 后 不 缩减 负荷 ， 则 有 可 能 受到 处 罚 。 可 中 断 负 
荷 不 包括 直接 负荷 控制 。 可 中 断 负 荷 也 被 称 作 可 缩减 负荷 ， 并 且 由 NERC (北美 
电力 可 靠 性 协会 ) 归 类 为 一 种 可 调度 的 需求 响应 。 








Interruptible Rate 
可 中 断 电 价 

是 降低 的 用 电价 格 ， 当 用 户 同意 立即 减少 电能 需求 或 允许 公用 事业 机 构 暂 
时 停电 ， 作 为 交换 ， 给 用 户 降低 用 电价 格 。 该 中 断 或 减少 的 需求 通常 发 生 在 能 
源 需求 的 高 峰 时 期 。 这 是 一 种 最 常见 的 适用 于 大 型 商业 和 工业 用 户 的 基于 需求 
响应 的 定价 形式 。 也 被 称 作 可 缩减 费用 。 


Interruptible Power 
可 中 断 电 力 

是 一 个 公用 事业 机 构 传 递 给 另 一 个 公用 事业 机 构 的 电力 和 电量 ， 根 据 事先 
双方 签订 的 协议 或 在 特定 的 情况 下 ， 供 应 方 可 以 缩减 电力 的 供应 量 。 








Interval Metering 
分 时 计量 

是 用 固定 时 间 周 期 或 时 间 间 隔 来 对 用 户 使 用 的 电量 进行 测量 。 时 间 间 隔 通 
常 是 15min， 通 常 适用 于 商业 和 工业 用 户 及 部 分 住宅 用 户 。 


Inverter 
逆 变 器 

是 一 种 将 直流 电 转 换 为 交流 电 的 装置 。 该 装置 通常 用 于 从 直流 电源 提供 交 
流 电源 ， 如 太阳 电池 板 、 燃 料 电池 或 储 能 电池 。 





IOU (Investor Owned Utility) 
投资 者 所 有 的 公用 事业 
是 一 类 提供 零售 消费 电力 的 公用 事业 。 
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IP/MPLS (Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching) 
互联 网 协议 /多 协议 标签 交换 

现 有 的 通信 技术 ,公用 事业 机 构 采 用 该 技术 来 提高 可 靠 性 和 优化 通信 能力 ， 
使 得 特定 信息 流 送 达 潜在 目标 。 


IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol ) 
国际 性 能 测量 与 验证 规程 

是 对 当前 给 商业 和 工业 设施 领域 的 能 源 项 目 提供 最 佳 实践 技术 的 概述 。 该 
规程 包括 节 油 措施 、 用 水 效率 措施 、 通 过 安装 或 改造 设备 来 转移 负荷 或 降低 能 
耗 ， 以 及 完善 操作 程序 。ESCO (能 源 服务 公司 ) 利用 该 规程 对 它们 的 能 源 绩效 
合同 的 节约 收益 进行 评估 。 

其 官方 网 址 是 http://www. evo-world. org/index. php? option = com, decman 
&task = doc | vew&gid 2641, 




















IPP (Independent Power Producer ) 
独立 发 电 商 
是 拥有 或 运营 发 电 设施 的 实体 ， 该 实体 将 电 卖 给 公众 而 不 是 一 个 供电 公司 。 





IPSO Alliance ( Internet Protocol for Smart Objects Alliance ) 
智能 设备 互联 网 协议 联盟 

是 国际 性 的 非 营利 性 组 织 ， 该 组 织 旨 在 促进 互联 网 协议 作为 连接 智能 设备 
或 传感器 与 控制 网 络 〈( 带 有 传感器 或 激励 元 件 以 及 肯 入 设备 中 的 通信 元 件 的 小 
型 电脑 ) 的 基础 。 设 备 可 能 包括 仪表 、 楼 宇 自 动 化 设备 和 家 用 电器 。 该 联盟 文 
持 由 IETF (互联 网 工程 任务 组 ) 、IEEE (美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 ) 或 ISA 
(国际 自动 化 学 会 ) 制定 和 批准 的 标准 。 该 联盟 成 员 包括 仪表 及 传 感 需 制造 商 、 
AMI (先进 计量 系统 ) 应 用 开发 人 员 、 顾 问 和 公用 事业 机 构 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ipso-alliance. org/Pages/Front. php. 











IPv6 (Internet Protocol version 6) 
互联 网 协议 第 6 版 

IPv6 比 之 前 的 IPv4 〈 当 前 用 于 器 件 寻 址 ) 提供 更 大 的 全 球 地 址 空间 。IPv6 
使 得 互联 网 连续 地 扩展 到 智能 电网 的 应 用 中 。IPv6 协议 由 IETF (互联 网 工程 任 
务 组 ) 开发 ， 并 开始 在 全 球 部 署 。IPv6 可 以 作为 一 个 正常 软件 的 升级 版 在 互联 
网 设备 上 安装 ， 并 且 与 ITPv4 互通 。 它 也 被 称 为 IPng (下 一 代 互 联网 协议 ) 。 
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其 官方 网 址 是 http: // www. datatrcker. ietf org/wg/ipv6/charter/ o 


IRC (ISO/RTO Council) 
独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 委 员 会 

是 成 立 于 2003 年 的 行业 组 织 ， 由 北美 的 ISO (独立 系统 运营 商 ) 和 RTO 
(区 域 输电 组 织 ) 组 成 ,为 美国 273 的 电力 用 户 和 加 拿 大 超过 50% 的 人 口服 务 。 
该 组 织 致 力 于 开发 有 效 的 流程 、 工 具 和 标准 方法 来 改善 整个 北美 电力 市 场 的 苋 
争 力 。 该 组 织 的 目标 是 平衡 电力 可 靠 性 因素 与 市 场 服务 ， 从 而 为 电力 用 户 提供 
具有 竞争 力 和 可 靠 服务 的 电力 市 场 。 该 组 织 的 一 个 委员 会 与 NERC (北美 电力 可 
靠 性 协会 ) 和 NAESB (北美 能 源 标准 委员 会 ) 合作 共同 审核 批发 电力 的 可 靠 性 
和 交易 标准 (UL M&V (测量 与 验证 ) )。 该 组 织 的 成 员 包 括 阿 尔 伯 塔 电力 系统 运 
营 商 、 加 州 独立 系统 运营 商 、 德 克 萨 斯 州 电力 可 靠 性 协会 、 安 大 略 省 独立 电力 
系统 运营 商 、 新 身 格 兰 独立 系统 运营 商 、 密 区 根 独立 系统 运营 商 、 新 不 伦 瑞 克 
系统 运营 商 、 纽 约 州 独立 系统 运营 商 、 宾 儿 法 尼 亚 州 新泽西 州 - 马 里 兰州 电网 和 
西南 电力 联营 体 。 

其 官方 网 址 是 http : // www. isorto. orgo 




















IREC (Interstate Renewable Energy Council) 
美国 州 际 可 再 生 能 源 委 员 会 

该 组 织 的 使 命 是 在 美国 州 和 当地 政府 及 社区 活动 中 加 速 对 可 再 生 能 源 和 技 
术 的 使 用 。 该 组 织 支 持 以 市 场 为 导向 的 服务 ， 服 务 目标 包括 教育 、 协 调 、 采 购 、 
采用 和 实施 统一 的 导 则 和 标准 以 及 保护 消费 者 。 该 组 织 的 成 员 包 括 美 国 州 和 地 
方 的 政府 机 构 、 国 家 实验 室 、 太 阳 能 和 可 再 生 能 源 组 织 和 公司 以 及 个 人 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. irecusa. org/。 


IRIG-B (Inter Range Instrumentation Group-B) 
美国 靶场 间 仪 器 组 -B 码 

是 时 间 代码 标准 最 常用 的 版 本 ,使 设备 同步 到 一 个 标定 时 间 。 该 标准 通常 
用 在 需要 给 时 间 标 记 数 据 添 加 当天 时 间 信 息 的 通信 系统 和 穆 测 系统 中 。 其 他 版 
本 为 -A、-D、-E、-G 和 -H。 





IRP (Integrated Resource Planning ) 
综合 资源 规划 

是 一 种 评估 规划 的 公用 事业 项 目 回收 率 的 程序 ， 在 项 目 时 间 收 益 评 估 中 已 
考虑 外 部 性 和 附加 收益 。 
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IRP (Interim Rate Policy ) 
临时 利率 政策 

是 FERC (美国 联邦 能 源 监管 委员 会 ) 使 用 的 术语 ， 该 术语 定义 了 公用 事业 
机 构 收 回 成 本 的 标准 来 激励 他 们 为 智能 电网 投资 。 标 准 包括 投资 必须 加 速 智能 
电网 目标 的 实现 ， 必 须 考 虑 网 络 安全 和 可 靠 性 要 求 ， 必 须 坚持 开放 标准 和 可 升 
级 功能 ， 并 且 投 次 部署 信息 必须 与 美国 能 源 部 共享 。 该 术语 是 文案 号 PL09-4- 
000 的 一 部 分 。 








ISA (International Society of Automation ) 
国际 自动 化 学 会 

是 一 个 全 球 性 非 营 利 性 组 织 ， 该 组 织 从事 自 动 化 标准 制定 ， 以 及 教育 、 培 
训 和 认证 服务 。ISA100 系列 标准 ， 重 点 为 无 线 系统 工业 自动 化 服务 ， 正 在 为 无 
线 自动 化 和 现场 级 控制 系统 定义 实施 流程 ， 该 标准 将 兼容 各 种 协议 。 该 组 织 的 
前 吴 是 仪 锅 、 系 统 和 自动 化 学 会 。 

其 官方 网 址 是 http://www. isa. org/。 


Islanding 
离 网 

是 用 于 分 布 式 发 电 和 集成 微 电 网 的 概念 ， 其 中 比较 小 型 的 电网 通过 无 颖 和 
同步 的 方式 断 开 和 重新 连接 到 公用 事业 的 配 电网 络 ， 以 便 能 够 隔离 和 中 断 与 比 
较 大 型 电网 的 连接 。 离 网 采用 继电器 和 控制 器 来 隔离 负荷 、 发 电容 量 和 能 源 存 
储 ， 以 确保 负荷 和 资源 保持 平衡 。 


ISO (Independent System Operator) 
独立 系统 运营 商 

是 一 个 独立 的 由 联邦 政府 〈 美 国 或 加 拿 大 ) 监管 的 实体 ， 该 实体 成 立 的 目 
的 是 以 非 改 视 的 方式 协调 区 域内 电力 传输 ， 并 确保 电力 系统 的 安全 性 和 可 靠 性 。 
该 组 织 监 控 系 统 负荷 和 电压 的 变化 曲线 ， 操 作 输 电 设 备 和 直接 发 电 、 定 义 运 行 
边界 、 制 定 应 变 计划 ， 并 实施 应 急 预 案 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ferc. gov/market-oversight/ mkt-electric/overview. asp。 





ISO (International Organization for Standardization ) 
国际 标准 化 组 织 
是 一 个 非 政府 的 国际 标准 制定 和 出 版 组 织 ， 国 际 标准 包括 ISO 9000 质量 标 
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准 和 ISO 14000 环境 管理 标准 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. iso. org/ o 


ISO 16484-5 

是 由 ISO. (国际 标准 化 组 织 ) 采用 的 BACnet 楼 宇 自动 化 标准 。 该 标准 处 理 
新 建筑 物 设计 和 现 有 建筑 物 改 造 问题 ， 来 达到 合格 的 室内 环境 、 切 实 可 行 的 能 
源 节 约 和 能 效 。 室 内 环境 包括 空气 质量 和 温度 、 声 音 和 视觉 因素 。 该 标准 的 前 
身 为 BACnet ANSI ASHRAE 135-2008, 





ISO/TEC 24752 ( International Organization for Standardization / International 
Electrotechnical Commission ) 
国际 标准 化 组 织 / 国 际 电工 委员 会 

是 一 种 标准 ， 该 标准 描述 基于 XML 语言 的 用 户 接口 组 件 ， 以 便 促进 通过 远 
程 或 替代 接口 和 智能 代理 的 产品 的 运行 。 该 标准 由 与 通用 控制 台 相 关 的 五 个 部 
分 组 成 ， 使 得 用 户 能 够 看 到 数据 ， 从 而 终端 用 户 可 以 采取 行动 。 





ISO-NE (Independent System Operator-New England) 
新 英格兰 独立 系统 运营 商 

成 立 于 1997 年 ， 该 组 织 运营 区 域 电网 和 批发 电力 市 场 ， 确 保 美国 新 英格兰 
地 区 的 大 型 发 电 和 输电 系统 日 常 的 可 靠 运 行 ， 并 且 管 理 全 面 的 区 域 规划 流程 。 
该 组 织 管辖 范围 包括 以 下 州 : 康涅狄格 州 、 缅 因 州 、 马 萨 诸 塞 州 、 新 罕 布什 尔 
州 、 罗 德 岛 州 和 佛蒙特 州 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. iso-ne. com/ o 




















ITA (International Trade Administration) 
国际 贸易 管理 局 
是 美国 商务 部 下 属 的 机 构 ， 该 机 构 促 进 贸 易 和 投资 ， 并 确保 公平 贸易 ， 遵 
守 贸 易 法 律 和 协议 。 该 机 构 管理 市 场 开 发 合作 者 项 目 ， 该 项 目 是 公共 /私营 机 构 
共同 参与 的 ， 目 的 是 推广 解决 方案 到 美国 本 土 之 外 ， 包 括 智能 电网 解决 方案 。 
其 官方 网 址 是 http: // www. trade. gov/ 

















ITSA (Intelligent Transportation Society of America) 
美国 智能 交通 协会 

是 非 营 利 性 组 织 ， 该 组 织 与 美国 工业 界 、 州 和 地 方 规划 机 构 以 及 美国 交通 
部 合作 共同 发 展 智能 交通 系统 。 该 组 织 成 员 包 括 私营 公司 、 公 共 机 构 和 学 术 机 
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， 这 些 公司 和 机 构 从 事 智能 地 面 交通 技术 的 研究 、 开 发 和 设计 ， 这 些 技术 提 
高 安全 性 、 增 加 流动 性 和 保护 环境 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. itsa. org/。 
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ITU (International Telecommunications Union ) 
国际 电信 联盟 

是 基于 联合 国 的 重要 机 构 ， 该 机 构 关 注 和 解决 信息 和 通信 技术 以 及 政府 和 
行业 在 发 展 网 络 和 服务 方面 的 全 球 焦点 问题 。 该 机 构 协 调 全 球 性 共享 利用 无 线 
电 频 谱 资 源 ， 在 分 配 卫星 轨道 领域 促进 国际 合作 ， 以 及 制定 各 种 通信 系统 互 连 
的 世界 标准 。 该 联盟 有 三 个 部 门 : 无 线 电 通信 、 电 信 标 准 化 和 电信 和 发展。 国际 
电信 联盟 参与 传感器 应 用 领域 的 研究 ， 研 究 用 于 检测 电力 系统 和 对 天 气 条 件 的 
遥感 。 该 联盟 的 成 员 包 括 191 个 国家 、700 多 个 部 门 成 员 和 联合 机 构 。 

其 官方 网 址 是 http://www. itu. int/net/home/index. aspx。 





IUN Coalition (Intelligent Utility Network Coalition) 
IUN 联盟 (智能 公用 事业 网 络 联盟 

是 由 IBM 公司 于 2007 年 创建 的 全 球 性 行业 组 织 ， 该 组 织 帮助 加 快 全球 性 采 
纳 智能 电网 技术 和 解决 方案 。 活 动 包括 促进 知识 共享 ， 与 能 源 产业 和 标准 组 织 
合作 ， 并 采用 智能 公用 事业 网 络 的 战略 解决 方案 和 技术 。 














IWWN (International Watch and Warning Network ) 
国际 观测 和 预警 网 络 

是 一 个 15 国联 盟 ， 该 联盟 确定 网 络 安全 性 需求 ， 并 且 在 设计 和 开发 解决 方 
案 方面 影响 供应 商 的 行为 。 该 联盟 成 立 于 2004 年 ， 目 的 是 促进 在 解决 网 络 威胁 、 
攻击 和 漏洞 方面 的 国际 合作 。 成 员 国 有 澳大利亚 、 加 拿 大 、 分 兰 、 法 国 、 德 国 、 
和 匈牙利、 日本、 人 意大利、 荷兰、 新西兰、 挪威、 瑞典、 瑞士、 英国 和 美国 。 
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J (Joule) 
焦耳 

是 做 功 或 能 量 的 计量 单位 。1J 相当 于 15 内 当 1A 的 电流 流 过 19 的 电阻 时 所 
做 的 功 。 





JARI ( Japan Automobile Research Institute ) 
日 本 汽车 研究 所 

是 一 个 行业 协会 ， 该 机 构 为 电动 汽车 标准 制定 机 构 提 供 帮 助 和 开展 电力 交 
通 以 及 相关 的 安全 和 环境 领域 的 研究 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. jari. or. jp/english/ o 





JBEI ( Joint Bio Energy Institute ) 
联合 生物 能 源 研究 所 

是 美国 能 源 部 (DOE) 三 个 生物 能 源 研究 中 心 之 一 ， 该 中 心 鼓励 私营 行业 、 
投资 商 以 及 多 个 美国 国家 实验 室 之 间 的 合作 ,美国 国家 实验 室 包括 劳伦斯 伯 克 
利 国家 实验 室 、 桑 迪 亚 国家 实验 室 、 加 州 大 学 伯克利 分 校 和 戴 维 斯 分 校 、 卡 耐 
基 科 学 研究 所 和 劳伦斯 利 弗 莫 尔 国家 实验 室 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. jbei. orgo 






































Jevon’s Paradox 
是 一 种 经 济 假说 ， 宣 称 能 源 需 求 和 消耗 会 随 着 能 效 的 提高 而 提高 。 换 句 话 
说 ， 使 用 资源 的 效率 越 高 ， 使 用 资源 的 量 就 会 越 大 。 








Joule's Law 
焦耳 定律 

电路 中 任何 部 分 由 恒定 电流 产生 的 热量 值 与 电阻 成 正比 ， 与 电流 的 二 次 方 
成 正比 。 该 定律 显示 了 机 械 能 和 热能 的 等 价 性 。 
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Jurisdictional Utilities 
司法 公用 事业 
是 受 公 共 法 律 监 管 的 公用 事业 。 
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kVA ( Kilovolt-Ampere ) 
TAX 

是 视 在 功率 单位 ， 等 于 1000VA。 是 电路 中 伏特 和 安培 数学 相 乘 的 结 
kVA 通常 用 来 描述 容量 或 负 答 。 


kW (Kilowatt) 
FE 

是 一 个 功率 的 单位 ， 通 常用 于 电功率 ， 等 于 1000W，kW 通常 用 来 描述 需 
求 量 。 


kWh (Kilowatt hour) 
千瓦 时 

是 一 个 电能 的 单位 ， 表 示 1kW 电力 消耗 1h 的 能 量 。1kWh 等 于 3412Btu 
( 英 热 单位 ) 或 360 万 焦耳 。 电 价 一 般 用 每 千瓦 时 多 少 钱 来 表示 。 


Kinetic theory of energy 
能 量 动力 学 理论 

该 理论 认为 ， 所 有 物质 的 微粒 都 在 不 停 地 运动 ， 并 且 一 个 物质 的 温度 依赖 
于 该 物质 运动 的 速度 或 速率 。 





Kirchhoff’s Rules 
基 尔 霍 夫 定律 

描述 电流 动 的 两 个 定律 : CD 电压 定律 : 闭合 回路 电压 降 的 总 和 等 于 该 回路 
电源 电压 的 总 和 。 因 此 ， 对 于 任何 可 以 跟踪 的 闭合 回路 ， 从 电动 势 获 得 的 总 电 
压 必定 等 于 闭合 回路 中 存在 的 电阻 、 电 容 和 电感 产生 的 总 电压 降 ;，@ 电流 定律 ; 
流入 一 个 节点 的 电流 必定 等 于 流出 该 节点 的 电流 。 


129 





L/A (lead-Acid) 
RERE HE 

是 一 种 常用 的 存储 电能 的 电池 技术 。 铅 酸 电池 是 最 古老 和 开发 最 充分 的 电 
池 技 术 之 一 。 


LAN (Local Area Network) 
局 域 网 

是 使 用 有 线 或 无 线 的 方式 连接 一 组 设备 的 多 层 通信 架构。 从 AM (先进 计 
ERR) 的 角度 看 ， 局 域 网 从 网 关 、 路 由 需 或 广域网 与 局 域 网 之 间 的 网 桥 延伸 
到 终端 设备 (仪表 或 控制 设备 ) 。 








Latency 
等 待 时 间 

是 从 一 个 点 到 另 一 个 点 的 传输 数据 延迟 的 网 络 术语 ， 可 以 用 于 局 域 网 或 广 
域 网 范围 。 等 待 时 间 延 长 了 网 络 响应 时 间 。 





LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory ) 
美国 劳伦斯 伯克利 国家 实验 室 

是 由 加 利 福 尼 亚 大 学 运营 的 美国 能 源 部 国家 实验 室 ， 从 事 能 源 及 其 他 课题 
的 研究 。 该 实验 室 的 三 个 重要 研究 领域 是 能 源 效 率 、 生 物 燃料 和 太阳 能 技术 。 
在 能 源 效 率领 域 ， 该 实验 室 有 项 目 专注 于 开发 更 环保 的 发 电 和 储 能 技术 ， 包 括 
更 好 的 电池 和 燃料 电池 、 更 好 的 建筑 能 源 效率 、 能 源 使 用 和 政策 以 及 电力 效率 
计算 。 新 的 资助 方案 包括 有 关 智 能 电网 的 数学 分 析 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ibl. gov/ 











LCFS (Low-Carbon Fuel Standard) 
低 碳 燃料 标准 

是 根据 行政 命令 在 美国 加 州 创建 的 标准 ， 该 标准 是 世界 上 第 一 个 针对 运输 
燃料 的 温室 气体 标准 ， 该 标准 将 有 助 于 该 州 的 运输 燃料 供应 的 多 样 化 ， 减 少 这 
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些 燃 料 的 温室 气体 排放 ， 并 且 为 清洁 燃烧 的 燃料 建立 一 个 可 持续 市 场 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. gov. ca. gov/index. php? /fact-sheet/5155/ , 


LCOE ( Levelized Cost of Electricity ) 
均 化 发 电 成 本 

是 一 种 计算 方法 ， 该 方法 提供 了 一 个 通用 方式 来 比较 不 同 能 源 技术 的 成 本 。 
该 计算 方法 考虑 了 系统 安装 价格 和 相关 费用 ， 如 融资 、 土 地 、 保 险 、 输 电 、 运 
营 和 维护 、 折 旧 及 其 他 费用 。 碳 排放 成 本 也 可 以 被 考虑 进去 。 该 方法 可 对 不 同 
能 源 的 所 有 成 本 给 出 准确 的 比较 。 





LEED® (Leadership in Energy Efficiency and Environmental Design) 
能 效 与 环境 设计 先锋 

是 USGBC (美国 绿色 建筑 委员 会 ) 的 一 个 志愿 项 目 ， 该 项 目 促进 高 性 能 建 
筑 的 设计 和 建造 ， 以 减少 或 消除 碳 能 源 消耗 。 该 项 目 针 对 所 有 建筑 类 型 ， 并 且 
重点 在 五 个 领域 的 最 先进 的 战略 : 建筑 的 可 持续 发 展 、 节 约 用 水 、 能 源 效 率 、 
材料 和 资源 的 选择 以 及 室内 环境 质量 。 

其 官方 网 址 是 http://www. usgbc. org/DisplyPage. aspx? CMSPageID =1988。 








Level 1 Charge 
1 级 充电 

是 给 EV (电动 车 ) 或 PHEV ( 插 电 式 混合 动力 电动 车 ) 充电 的 基本 类 别 ， 
在 北美 地 区 使 用 3 个 脚 的 插头 ， 提 供 120V ( 带 有 接地 故障 断路 器 的 单 相交 流 
电 )。1 级 充电 需要 8 ~30h 来 完成 一 个 完整 的 充电 过 程 。1 级 充电 不 需要 对 当前 
的 电力 服务 进行 升级 ， 但 代价 是 需要 时 间 来 完成 整个 充电 过 程 。1 级 充电 通常 用 
于 较 小 的 持 电 式 混合 动力 电动 车 和 低速 的 电动 车 。 





Level 2 Charge 
2 级 充电 

该 充电 类 别 使 用 与 烘 干 机 和 炉灶 相同 的 3 个 脚 的 插 涉 ， 给 电动 车 和 插 电 式 混 
合 动力 电动 车 提供 240 V. 单 相 交流 电 。2 级 充电 需要 4 ~ 6h 来 完成 一 个 完整 的 充 
电 过 程 。2 级 充电 提供 更 短 的 充电 时 间 ， 但 代价 是 对 大 多 数 电力 系统 来 说 都 需要 
升级 。 通 常 建 议 用 于 较 大 型 的 插 电 式 混合 动力 电动 车 和 电动 车 ， 并 且 通 常 可 能 
在 住宅 、 工 作 场所 和 公共 充电 站 部 署 。 
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Level 3 Charge 
3 级 充电 

该 充电 类 别 使 用 480V 三 相 电源 提供 快速 充电 。 需 要 专用 的 电动 车 供电 设 
备 ， 可 在 10min 内 提供 电池 高 达 50% 的 电量 补给 。3 级 充电 提供 最 短 的 充电 时 
间 ， 但 需要 专用 电源 设备 。 通 常 最 有 可 能 部 署 到 公共 充电 站 。 

















LGIA (Large Generator Interconnection Agreement) 
大 型 发 电机 组 互 连 协议 

是 一 个 标准 协议 ， 用 于 保护 20MW 及 以 上 发 电机 组 互 连 到 电网 。 该 协议 是 
FERC (美国 联邦 能 源 监管 委员 会 ) 2003-C 号 法 令 的 一 部 分 ，ISO (独立 系统 运 
营 商 ) RTO (区 域 输电 组 织 ) 及 其 他 输电 机 构 使 用 该 协议 来 管理 互 连 电网 。 


LGIP (Large Generator Interconnection Procedure ) 
大 型 发 电机 组 互 连 程序 

是 20MW 以 上 发 电机 组 互 连 的 程序 。 这 些 程序 受 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 
2003-C 号 法 令 的 管辖 ， 为 独立 系统 运营 商 、 区 域 输电 组 织 和 其 他 输电 机 构 设 计 ， 
以 公平 和 透明 的 方式 确定 大 型 发 电机 组 连 网 对 输电 系统 的 实际 影响 及 与 连 网 相 
关 的 投资 需求 。 


Li-ion ( Lithium ion) 





锂 离子 电池 
是 具有 高 能 量 密度 的 能 量 存储 技术 ， 效 率 几 乎 达到 100% 和 长 的 循环 寿命 。 
其 主要 局 限 性 是 安全 制造 电池 的 成 本 高 。 
Line Loss 
线 损 


是 通过 电力 线路 传输 电力 产生 的 能 量 损耗 。 线 路 损耗 通常 发 生 在 输电 系统 ， 
但 也 可 能 发 生 在 配 电 系统 。 这 些 损耗 是 由 于 电能 转化 为 热能 和 电磁 能 造成 的 。 


Line Voltage 


线路 电压 
是 从 任何 相 到 中 线 的 电压 ， 也 称 为 相 电 压 。 


132 


Linear Fresnel Reflector System 
线性 菲 涅 尔 反射 镜 系统 

是 公用 事业 规模 发 电 中 使 用 的 一 种 集中 太阳 能 的 装置 ， 该 装置 使 用 一 组 平 
的 或 略微 弯曲 的 反射 镜 收 集 和 聚集 太阳 能 来 加 热流 经 管道 的 油 。 这 些 热能 之 后 
用 于 传统 的 蒸汽 发 电机 来 发 电 。 














LMP (Locational Marginal Pricing) 
节点 边际 定价 

是 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 推荐 的 一 种 定价 方法 ， 用 于 在 输电 系统 阻塞 期 
间 管 理 对 输电 系统 的 有 效 利用 。 该 定价 方法 为 市 场 参 与 者 提供 电网 每 个 位 置 上 
的 实时 准确 的 电力 价格 信号 。 这 些 价 格 反 过 来 揭示 了 寻找 新 的 发 电 、 升 级 输电 
系统 或 通过 需求 响应 项 目 降低 电力 消耗 的 价值 。 该 定价 方法 目前 在 PM (美国 
宾夕法尼亚 州 、 新 泽 西 州 和 马萨诸塞 州 ) 电力 批发 市 场 中 使 用 。 








Load 
负荷 

对 负 和 荷 的 定义 因应 用 场合 的 不 同 而 不 同 。 从 一 个 大 型 电力 系统 的 角度 来 
看 ， 基 于 用 户 对 电力 消费 的 模式 的 不 同 ， 负 荷 是 时 刻 变化 的 电力 需求 量 。 负 
荷 也 可 以 是 在 一 段 时 间 内 而 不 是 单一 时 刻 的 需求 ， 如 工业 负荷 、 商 业 负 和 荷 或 
住宅 负荷 。 从 需求 方 的 角度 来 看 ， 负 荷 是 在 特定 条 件 下 承诺 降低 之 前 商定 的 
fi fur St HUGE 7J o 


Load Control Program 
负荷 控制 项 目 

公用 事业 机 构 收 取 较 低 的 电价 ， 交 换 条 件 是 公用 事业 机 构 有 权 通 过 遥控 对 
参与 该 计划 的 用 户 的 空调 或 热水器 短 时 关闭 一 段 时 间 ， 以 减少 高 峰 期 对 电能 的 
需求 。 该 项 目 为 需求 响应 的 一 种 。 


Load Curve 
负荷 曲线 

电力 负 蓓 分 布 随 时 间 的 变化 而 变化 ， 通 常用 横 轴 为 时 间 和 纵 轴 为 负 库 的 曲 
线 图 来 表示 。 
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Load Diversity 
负荷 多 样 性 
是 两 个 或 多 个 负荷 同步 和 非 同 步 的 需求 峰值 的 差异 。 


Load Factor 
负荷 系数 

是 一 段 时 间 内 平均 负荷 与 峰值 负荷 的 比例 。 负 和 荷 系 数 描述 了 对 配 电 系统 组 
件 的 利用 效率 。 


Load Following 
负荷 跟踪 

用 于 监测 公用 事业 的 配 电 范围 内 发 电机 的 输出 功率 ， 以 响应 系统 频率 、 联 
络 线 负载 或 其 他 变量 的 变化 。 公 用 事业 机 构 可 能 会 增加 额外 发 电 ， 来 维持 预定 
系统 频率 和 /或 与 其 他 区 域 的 电力 交换 。 这 种 做 法 可 确保 发 电机 发 出 的 电量 恰巧 
满足 公用 事业 用 户 的 需求 。 








Load Leveling 
负荷 均衡 

用 于 降低 周期 性 负荷 变化 和 提高 基本 负荷 发 电 的 负荷 控制 技术 。 高 峰 负 荷 
定价 和 分 时 段 收 费 是 两 种 公用 事业 常 采 用 的 负 蓓 均衡 技术 ， 可 以 减少 高 峰 负 共 
和 最 大 限度 地 提高 发 电 效率 。 负 荷 均 衡 还 可 以 指 在 负荷 非 高 峰 时 段 来 存储 发 电 
量 ， 并 且 用 于 满足 负 和 荷 在 高 峰 时 段 的 需求 。 








Load Management 
负荷 管理 

用 于 减少 不 同类 型 客户 的 最 大 需求 ， 帮 助 公 用 事业 机 构 在 特定 时 间 段 内 满 
足 系统 容量 的 做 法 。 有 些 做 法 ， 如 在 高 峰 时 段 使 用 非 高 峰 时 段 存 储 的 电能 ， 可 
能 会 成 为 永久 性 的 使 用 而 不 是 一 年 只 使 用 几 次 。 其 他 做 法 ， 如 错 峰 用 电 ， 让 用 
户 用 电 的 高 峰 需 求 在 时 间 安 排 上 互 不 重 亚 ， 并 且 对 系统 不 构成 压力 。 


Load Pocket 
负荷 保护 区 

是 传输 能 力 不 能 100% 地 满足 电力 负 和 从 的 区 域 , 需要 在 区 域内 具有 发 电能 
力 。 负 和 荷 保 护 区 通常 是 指 用 电 密 度 高 的 区 域 ， 如 城市 区 域 。 
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Load Profile 
负荷 曲线 

是 描绘 电力 消费 量 的 视图 ,通常 基于 小 时 的 时 间 间 隅 来 显示 。 大 型 电网 曲 
线 是 所 有 需求 的 累积 。 从 单个 用 户 层面 看 ， 负 荷 曲线 显示 的 时 间 间 隔 可 能 会 比 
较 得， 如 15min 或 30min， 并 且 附 带 消 费 模式 分 析 。 
































Load Reduction Request 
负荷 削减 请 求 

向 用 户 或 公众 请 求 减 少 用 电 ， 以 确保 公用 事业 机 构 的 大 型 电力 供应 系统 服 
务 的 连续 性 。 





Load Shape 
负荷 形状 

是 一 种 图 形 化 方法 ， 描 述 负荷 以 及 电力 供应 与 发 生 时 间 的 关系 。 从 需求 侧 
管理 的 角度 看 ， 指 的 是 能 源 需 求 随时 间 的 分 布 。 





Load Shedding 
FB fà far 

是 公用 事业 机 构 减 少 系统 负荷 的 有 意 行为 。 这 些 行为 通常 是 在 紧急 情况 发 
生 期 间 采 用 的 ， 如 电量 短缺 、 系 统 不 稳定 或 电压 控制 ， 并 且 对 不 同类 型 的 客户 
影响 也 不 同 。 


Load Shifting 
负荷 转移 
是 需求 侧 管理 项 目 ， 鼓 励 用 户 用 电 从 高 峰 时 段 转移 到 非 高 峰 时 段 。 


Load Zone 
负荷 区 域 
是 公用 事业 机 构 内 的 一 个 地 理 区 域 , 该 区 域内 实行 特殊 电价 。 


Loading Order 
加 载 顺 序 

是 美国 加 州 电 力 资 源 政 策 ， 号 召 通 过 提高 能 源 效 率 和 需求 响应 来 满足 新 的 
电力 需求 ， 并 且 号 召 首先 利 用 可 再 生 和 分 布 式 发 电能 源 ， 其 次 利用 清洁 燃料 发 
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电 来 满足 新 的 发 电 需 要 。 加 载 顺 序 的 概念 最 初 被 2003 年 通过 的 加 州 能 源 行动 计 
划 I 采 用 ,该 计划 是 CEC (美国 加 州 能 源 委 员 会 ) 和 CPUC (美国 加 州 公 用 事业 
委员 会 ) 共同 努力 的 结果 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. enegy. ca. gov/2005publications/ CEC-400-2005- 
043/ CEC-400-2005 -043. PDF, 


Logic Bomb 
逻辑 炸弹 

是 软件 代码 ， 平 时 处 于 休眠 状态 ， 直 到 被 一 个 特定 事件 或 行动 激活 。 智 能 
电网 的 网 络 标准 必须 防止 类 似 的 威胁 。 








Logical Interface 
逻辑 接口 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 法 案 
2007 法 案 (EISA2007) 1306 章节 中 定义 的 ， 标 准 功能 接口 规范 ， 该 规范 使 得 电子 设 
备 或 器 具 可 以 接收 和 响应 来 自 智能 电网 中 任何 智能 系统 ( 如 需求 响应 系统 ) 的 信和 号 。 


LOLE (Loss of Load Expectation ) 
缺 电 时 间 预 计 

指 发 电量 可 能 不 能 满足 负荷 需求 的 时 间 预 计 ， 以 每 年 多 少 小 时 ， 每 年 几 天 ， 
或 每 10 年 的 天 数 来 表示 。 


LOLP (Loss of Load Probability ) 
缺 电 概率 

是 在 一 段 时 间 内 系统 需求 超过 供电 量 的 概率 。 通 常 表 示 为 在 一 段 很 长 的 时 
HEA (通常 是 10 年 或 系统 的 寿命 ) 估计 缺 电 所 占 的 天 数 。 








LOLP-weighted Peak (Loss of Load Probability-weighted peak) 
缺 电 概率 -加 权 峰 值 

是 生产 成 本 模型 中 对 相关 的 缺 电 概 率 进 行 归 一 化 计算 后 的 需求 量 ， 是 度量 
峰值 容量 的 一 种 方法 ， 用 来 计算 服务 模型 的 监管 性 成 本 中 各 类 用 户 的 成 本 。 





LonMark@ International 
LonMark@ 国 际 
是 一 个 国际 行业 协会 ， 该 协会 推动 产品 的 开发 、 规 范 和 使 用 ， 这 些 产 品 采 
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用 ISO/IEC 14908-1 和 相关 标准 及 LonWorks 控制 网 络 。 产 品 经 验证 符合 LonMark 
交互 操作 性 导 则 的 均 可 携带 LonMark 的 标志 。 今 天 这 些 产 品 用 于 楼 宇 自动 化 ,未 
来 可 能 会 用 于 家 庭 自动 化 中 。 

其 官方 网 址 是 http://www. lonmark. org/。 


LonWorks 

是 由 通过 网 络 相互 连接 的 一 组 设备 组 成 的 一 个 网 络 平台 ， 用 于 检测 、 监 控 、 
通信 和 控制 ， 这 组 设备 通过 路 由 器 相互 连接 ， 采 用 一 个 共同 的 协议 相互 通信 。 
通常 被 称 为 一 个 控制 网 络 ， 并 且 在 楼 宇 自 动 化 中 应 用 ， 该 网 络 基 于 ISO/IEC, 
ANSI (美国 国家 标准 学 会 ) 和 其 他 组 织 认 可 的 标准 。 控 制 网 络 包括 工业 过 程 管 
理 、 楼 宇 自动 化 ， 以 及 家 庭 和 公用 事业 机 构 控 制 。 


Loop Flow 
电力 环流 

从 发 电机 到 负荷 的 电力 运动 沿 多 条 平行 路 径流 动 ， 通 常 是 指 电 力 沿 着 非 计 
划 中 的 环 路 流动 ， 而 不 是 沿 最 直接 的 地 理 路 径 或 约定 的 路 径流 动 。 





LoS (Line of Sight) 
视 距 

是 一 个 无 线 电 频率 术语 ， 指 的 是 发 射 天 线 和 接收 天 线 以 某 种 位 置 摆 放 ,使 
得 发 射 天 线 和 接收 天 线 之 间 的 无 线 电波 的 传输 没有 障碍 物 的 阻挡 。 


Loss of Service 
中 断 服务 

是 对 用 户 持 续 一 段 时 间 的 停电 或 停电 影响 一 定数 量 的 用 户 的 情况 ， 这 两 种 
情况 中 的 任何 一 种 情况 都 称 为 中 断 服 务 。 不 同 的 监管 机 构 对 中 断 服 务 的 定义 可 
BEAR]. ML REP OM ff fa TOL 





LPPC (Large Public Power Council) 
美国 大 公共 电力 委员 会 

是 一 个 组 织 ， 该 组 织 由 美国 国内 23 个 最 大 的 当地 拥有 和 控制 的 非 营 利 的 电 
力 系统 组 成 。 该 组 织 的 成 员 代 表 公共 机 构 拥 有 的 、 但 不 是 联邦 拥有 的 、 全 国 范 
围 内 9096 的 输电 投资 ， 并 且 在 美国 国内 能 源 问题 上 发 展 和 推动 以 消费 者 的 立场 
为 导向 。 

其 官方 网 址 是 http://www. lppe. orgo 
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LSE (Load-Serving Entity ) 
负荷 服务 机 构 

是 包括 一 个 负荷 集成 服务 商 或 电力 销售 商 的 任何 实体 ， 通 过 法 律 、 法 规 、 
特许 经 营 或 合同 授予 的 权利 和 义务 ， 为 指定 区 域 的 终端 用 户 提 供电 力 服务 和 
销售 。 





LTE (Long-Term Evolution) 
长 期 演进 

是 基于 互联 网 协议 的 4G 平台 , 汇集 了 GSM (全 球 移动 通信 系统 ) 和 CDMA 
( 码 分 多 址 ) 技术 ， 并 且 与 3G 向 下 兼容 。 它 远 远 超过 CDMA 的 性 能 ， 尤 其 是 在 
更 宽 的 信道 带宽 方面 。 其 峰值 下 载 速 率 在 100 Mbit/s UE, 并且 其 上 传 的 最 大 速 
率 在 50 Mbit/s 以 上 。 


Lm/W (Lumens/ Watt) 
流明 / 瓦 
是 经 常 与 瓦 一 同 使 用 的 度量 单位 ， 用 来 确定 一 个 发 光 体 的 发 光 效 率 。 


Lumen 
流明 

是 一 个 光源 的 光 通 量 的 标准 单位 ， 是 指 由 光源 发 出 的 光 的 “ 量 ”。 它 确定 了 
单位 时 间 内 光源 辐射 出 的 能 量 ， 人 了 眼 对 该 光源 的 波长 敏感 。 
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M2M (Machine to Machine ) 
设备 到 设备 
是 指 电力 网 络 中 能 源 设备 之 间 的 直接 通信 。 


M&V (Measurement and Verification) 
测量 与 验证 

是 指 普遍 接受 的 测量 与 验证 对 需求 响应 资源 负 蓓 影响 的 导 则 。 目 前 还 没有 
标准 ,但 是 NAESB (北美 能 源 标准 委员 会 ) 正在 为 批发 和 零售 市 场 制定 标准 ， 
以 减少 交易 成 本 和 参与 障碍 。 


MADRI ( Mid-Atlantic Distributed Resources Initiative) 
中 大 西洋 分 布 式 资源 创始 方案 

是 一 个 组 织 ， 该 组 织 致力 于 对 在 中 大 西洋 地 区 部 署 分 布 式 发 电 、 需 求 响应 
和 能 源 效率 中 遇 到 的 零售 障碍 进行 确认 和 补救 。 该 组 织 成 立 于 2004 年 ， 由 美国 
特 拉 华 州 、 华 盛 顿 哥 伦比 亚 特 区 、 马 里 兰州 、 新 泽 西 州 和 宾夕法尼亚 州 公用 事 
业 委 员 会 以 及 DOE (美国 能 源 部 ) EPA (美国 环境 保护 局 ) ，FERC (美国 联邦 
能 源 监管 委员 会 ) MPM ( 宾 新 马 互 连 ) 共同 组 建 。 

其 官方 网 址 是 http://www. site. energetics. com/madri/ , 





MAIFI ( Momentary Average Interruption Frequency Index) 
短 时 平均 停电 频率 指数 

是 对 短 时 停电 频率 的 平均 值 的 计算 。 其 计算 公式 是 用 户 短 时 停电 的 总 次 数 
除 以 享受 服务 的 用 户 总 数 。 





MAN ( Metropolitan Area Network) 
城 域 网 

是 利用 大 容量 骨干 网 将 多 个 局 域 网 相互 连接 构成 的 网 络 ， 通 常 是 为 了 服务 
城市 或 校园 而 建立 的 。 
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MAPP ( Mid-continent Area Power Pool) 
中 部 大 陆地 区 电力 联营 体 
该 组 织 以 前 的 名 称 为 中 西部 可 靠 性 组 织 (MRO). 


Master Meter 
主 表 

是 记录 多 个 租户 住宅 用 电费 用 的 电表 。 管 理 主 表 的 联系 人 从 公用 事业 机 构 
获得 一 张 电费 单 ， 并 且 分 别 向 每 个 租户 收取 电费 。 


M-Bus ( Meter Bus) 
仪表 总 线 
是 为 仪表 双向 通信 设计 的 欧洲 标准 。 


MCFC ( Molten-Carbonate Fuel Cell) 
液态 碳酸 盐 燃 料 电池 

是 适用 于 大 型 静止 发 电 和 联合 发 电 设施 的 燃料 电池 。 该 电池 的 特征 包括 工 
作 温 度 约 为 600% ， 以 及 使 用 比 SOFC (固体 氧化 物 燃料 电池 ) 更 经 济 的 材料 。 
高 漫 产生 的 蒸汽 导入 涡轮 机 来 产生 更 多 的 电能 ， 也 被 称 为 联合 发 电 。 


MDM (Meter Data Management) 
仪表 数据 管理 
是 管理 抄 表 数据 的 系统 ， 通 和 常用 于 计 费 和 历史 分 析 。 


MDMS ( Meter Data Management System ) 
仪表 数据 管理 系统 

是 一 个 系统 ， 该 系统 从 几 个 计量 系统 收集 数据 ， 并 且 将 数据 提供 给 其 他 应 
用 场合 ， 如 收入 保障 、 负 和 荷 研 究 、 结 算 、 预 测 、 客 户 服务 、 系 统 操作 和 维护 。 





Measurement Canada 
加 拿 大 计量 局 

是 对 加 拿 大 市 场 上 测量 的 完整 性 和 准确 性 具有 唯一 管辖 权 的 政府 机 构 。 其 
《电力 及 燃气 检验 法 规 和 条 例 》 为 购买 和 销售 电力 制定 规则 ， 并 且 包 括 对 在 加 拿 
大 使 用 的 电表 和 燃气 表 的 认证 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ic. gc. ca/eic/site/mc-mc. nsf/eng/home , 


140 


Mechanical Systems and Control Group 
机 械 系统 与 控制 组 

是 NIST (美国 国家 标准 与 技术 研究 院 ) 的 下 属 组 织 ， 该 组 织 促进 建筑 机 械 
系统 和 控制 的 开发 和 部 署 ; 并 通过 开发 工具 、 诊 断 流程 和 性 能 评价 技术 ， 从 而 
对 建筑 暖 通 空 调 设备 和 系统 的 性 能 实现 量化 ; 开发 楼 宇 管理 与 控制 系统 间 的 标 
准 通信 协议 ; 以 及 开发 先进 楼 军 控制 的 技术 基础 。 该 组 织 包括 两 个 工作 组 : 
BACnet 公用 事业 整合 工作 组 和 BACnet 网 络 安全 工作 组 ， 这 两 个 工作 组 对 智能 电 
网 活动 有 影响 。 


Mega Grid 
巨型 电网 

是 一 种 未 来 电网 ， 为 现今 的 区 域 电网 设计 与 规划 的 可 再 生 能 源 发 电 提供 连 
接 ， 从 而 将 电力 输送 到 任何 需要 的 地 方 。 巨 型 电网 的 远景 目标 还 包括 消除 阻塞 
问题 和 对 来 自 蜂 区 域 间歇 性 能 源 的 负 和 荷 进 行 平 衡 。 该 电网 也 称 为 超级 电网 或 国 
家 电网 。 











Mesh Network 
网 状 网 络 

是 无 线 通信 网 络 的 拓扑 结构 ， 区 域内 的 每 个 节点 都 可 以 彼此 间 相 互通 信 。 
节点 是 小 型 无 线 电 发 射 机 ， 使 用 通用 的 Wi- 记 标准 (802. 11a、b 和 g) 与 设备 通 
信 ， 以 及 彼此 间 相 互通 信 。 通 信和 软件 定义 节点 间 如 何 交 互 的 协议 ， 并且 采 用 动 
态 路 由 使 得 节点 自动 选择 最 佳 路 径 到 达 接 收 机 。 该 拓扑 结构 适用 于 存在 视 距 问 
题 的 场合 。 





Meter 
电表 

是 一 个 公用 事业 设备 ， 该 设备 测量 和 记录 用 电量 ， 手 工 检索 和 计算 用 户 电 
费 表 单 。 这 些 设备 可 能 是 固态 电子 或 机 电 式 的 。 电 表 有 时 也 被 称 为 公用 事业 的 
收银 机 。 





MGS (Modern Grid Strategy ) 
现代 电网 策略 

是 一 个 创始 方案 ， 致 力 于 通过 美国 行业 /能 源 部 伙伴 关系 投资 现代 电网 远景 
的 示范 ， 为 现代 电网 、 共 享 信息 和 协调 区 域 技术 整合 项 目 制定 目标 规划 。 该 方 
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案由 NETL (美国 国家 能 源 技术 实验 室 ) 管理 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. netl. doe. gov/moderngrid/index. html, 


Microgrid 
微 电 网 

是 一 个 小 型 电力 系统 ， 整 合 独立 发 电 、 输 电 、 配 电 、 传 感 右 、 能 源 存 储 以 
及 以 无 颖 和 同步 的 方式 连接 到 公用 事业 电力 系统 的 能 源 管理 软件 ， 也 可 以 作为 
独立 于 大 电网 的 孤立 体 ， 独 立 运行 。 发 电 包 括 可 再 生 能 源 以 及 将 过 剩 的 电力 售 
给 公用 事业 机 构 的 功能 。 现 场 能 源 管理 软件 包括 对 发 电 、 输 电 、 配 电 和 能 源 存 
储 设备 的 控制 以 及 对 HAN. (家 庭 局 域 网 ) 的 应 用 。CERTS (电力 可 靠 性 技术 解 
决 方案 联盟 ) 已 经 记录 了 微 电 网 这 一 概念 。 





Microturbine 
微型 燃气 轮机 

从 分 布 式 能 源 的 角度 来 看 ， 微 型 燃气 轮机 是 指 发 电能 力 在 25 ~ 500kW 的 小 
型 燃烧 涡轮 机 。 通 常 有 两 种 类 型 的 微型 燃气 轮机 : 通过 回收 余热 来 提高 整体 效 
率 (回收 ) 的 发 电机 和 不 回收 热量 的 简单 循环 发 电机 。 


BEEN Middleware 


中 间 件 
是 能 够 使 其 他 软件 应 用 进行 数据 交换 和 实现 交互 操作 的 软件 。 该 软件 可 以 
包括 应 用 编程 接口 或 用 户 自 定 义 代 码 。 


Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord 
中 西部 温室 气体 减 排 协议 

是 一 项 区 域 性 协议 ,该 协议 由 美国 明尼苏达 州 、 威 斯 康 星 州 、 密 其 根 州 、 
伊利 诺 伊 州 、 堪 萨 斯 州 、 艾 奥 瓦 州 以 及 加 拿 大 曼 尼 托 巴 省 签署 来 减少 温室 气体 
的 排放 。 


























MISO (Midwest Independent System Operator ) 
中 西部 独立 系统 运营 商 

成 立 于 2002 年 ， 该 独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 实体 对 互 连 系 统 的 效率 进 
行 优化 ， 为 区 域 规划 需求 提供 区 域 解决 方案 ， 并 且 不 断 减少 任何 可 靠 性 方面 的 
风险 。 该 实体 管理 两 种 结算 方法 (提前 工作 日 结算 和 实时 结算 ) 的 电能 量 市 场 ， 
称 为 第 2 日 市 场 。 该 实体 制定 按 小 时 计算 的 节点 边际 定价 ， 再 积累 成 五 个 区 域 的 
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枢纽 价格 。 该 运营 商 管理 每 月 FTR (金融 输电 权 ) 的 分 配 和 拍卖 。 管 辖 领 域 包 
括 全 部 或 大 部 分 北 达科他 州 、 南 达科他 州 、 内 布 拉 斯 加 州 、 明 尼 苏 达州 、 艾 奥 
瓦 州 、 威 斯 康 星 州 、 伊 利 诺 伊 州 、 印 第 安 纳 州 、 密 歇 根 州 ， 以 及 蒙 大 拿 州 、 密 
苏 里 州 、 肯 塔 基 州 和 俄亥俄 州 的 一 部 分 。 它 是 目前 在 北美 运营 的 10 个 ISO/RTO 
三 

其 官方 网 址 是 http://www. midwesteiso. org/home。 


























MJU (Multi-Jurisdictional Utility ) 
多 管辖 公用 事业 机 构 

是 管辖 范围 履 善 美国 多 个 州 的 公用 事业 机 构 。 可 能 是 I0U (投资 者 所 有 的 公 
用 事业 ) ， 市 政府 拥有 的 公用 事业 ， 或 两 者 合作 的 形式 。 











MMDS ( Multi-channel Multi-point Distribution System ) 
多 信道 多 点 分 布 式 系统 

是 采用 超 高 频 通 信 的 商用 宽带 无 线 一 点 到 多 点 的 规范 。 该 系统 工作 在 FCC 
(美国 联邦 通信 委员 会 ) 许可 的 频率 上 。 该 系统 现在 被 称 为 宽带 无 线 电 服 务 
(BRS ) 。 





Monthly Peak 
月 平均 峰值 

是 12 个 月 的 范围 内 对 每 月 电 需求 量 最 大 值 的 平均 值 。 是 一 种 峰值 容量 的 测 
量 方法 ， 用 于 计算 输电 容量 裕 度 。 





MPR (Market Price Referent) 
市 场 价 格 指 示 

是 CPUC (美国 加 州 公用 事业 委员 会 ) 的 成 本 计算 方法 ， 基 于 长 期 拥有 、 运 
营 和 固定 价格 燃料 的 成 本 ， 这 些 成 本 用 于 新 型 500MW 以 天 然 气 为 燃料 的 联合 循 
环 燃气 涡轮 机 。 该 计算 方法 用 来 判断 对 当前 可 再 生 能 源 的 管理 要 求 下 可 再 生 能 
源 项 目的 成 本 效用 。 


MRO (Midwest Reliability Organization ) 
中 西部 可 靠 性 组 织 

是 一 个 非 营利 性 组 织 ， 该 组 织 成 立 于 2002 年 ， 致 力 于 确保 北美 中 北部 地 区 
的 大 型 电力 系统 的 可 靠 性 工作 。 该 组 织 是 八 个 NERC (北美 电力 可 靠 性 协会 ) 区 
域 实体 或 可 靠 性 区 域 中 的 一 个 。 该 组 织 担 负 中 部 大 陆地 区 电力 联营 体 (MAPP) 
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和 美国 中 部 互 连 电力 网 络 (MAIN) 的 可 靠 性 职能 。 成 员 有 投资 者 拥有 的 公用 事 
业 、 合 作 社 、 市 政府 、 公 共 电 力 区 域 、 电 力 营 销 机 构 、 电 力 膏 销 商 、 监 管 机 构 
以 及 下 列 州 和 省 的 独立 电力 生产 商 : 明尼苏达 、 内 布 拉 斯 加 、 北 达科他 州 、 明 
尼 托 巴 省 、 萨 斯 卡其 文 省 ， 以 及 威斯康星 州 、 蒙 大 拿 州 、 艾 奥 瓦 州 和 南达科他 
州 的 一 部 分 ， 服务 人 口 超过 1600 万 ， 服 务 区 域 接近 100 万 平方 英里 。 

其 官方 网 址 是 http://www. midwestreliability. org/about_ mro. html, 






































MRTU (Market Reform and Technology Update) 
市 场 改革 与 技术 更 新 

是 2009 年 3 月 推出 的 美国 加 州 独立 系统 运营 商 电 力 市 场 架构 ， 目 的 是 提高 
电网 的 可 靠 性 和 修复 ISO (独立 系统 运营 商 ) 市 场 的 缺陷 。 该 市 场 架 构 使 得 加 州 
与 整个 北美 运作 市 场 设计 相 兼容 ， 并 用 现代 计算 机 系统 取代 落伍 的 技术 。 重 新 
设计 引进 了 提前 工作 日 完成 计划 的 能 源 市 场 ， 帮 助 企 业 确定 第 二 天 的 生产 和 发 
送 时 间 表 ,使 得 电网 运营 商 能 够 高 效 地 管理 输电 瓶 贷 ,使 电力 流通 不 中 断 。 











Multicore Technology 
多 核 技术 

是 带 有 两 个 或 多 个 处 理 器 芯片 或 核 的 计算 机 芯片 ， 这 些 处 理 器 或 核 作为 一 
个 系统 同时 工作 ， 是 一 种 提高 计算 机 能 源 效 率 的 技术 。 


MultiSpeak? 

是 NRECA (美国 全 国 农村 电力 合作 协会 )、 公 用 事业 机 构 和 软件 供应 商 共 
同 创立 的 新 方案 ,该 方案 为 数据 交换 接口 创建 规范 ， 由 第 三 方 测试 机 构 提 供认 
证 。 该 方案 定义 了 什么 样 的 数据 需要 在 通用 软件 之 间 交 换 、 确 定 了 这 些 数据 对 
象 的 结构 、 详 细 说 明了 信息 结构 和 信息 传递 架构 ， 并 且 支 持 网 络 服务 和 /或 套 接 
FUK SOAP 数据 交换 。 接 口 包 括 抄 表 、 连 接 / 断 开 、 仪 表 数 据 管 理 、 停 电 检 测 、 
负载 管理 、GIS (地 理 信息 系统 )、SCADA (监控 与 数据 采集 ) DR (需求 响应 ) 
和 配 电 自 动 化 控制 。 

其 官方 网 址 是 http://www. multispeak. orgo 








MUSH Market (Municipalities, Universities, K-12 Schools & Hospitals Market) 
MUSH 市 场 (市 政府 、 大 学 、K-12 学 校 和 医院 市 场 ) 
是 从 能 源 服务 的 角度 看 有 共同 特征 的 实体 集合 。 


144 


MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 
移动 虚拟 网 络 运 营 商 

是 一 家 公司 ,该 公司 从 网 络 运 营 商 那里 购买 网 络 容 量 ， 如 使 用 多 少 分 钟 ， 
网 络 运营 商 以 拥有 的 带宽 为 标志 ， 并 且 将 移动 服务 销售 给 用 户 。 





MW (Megawatt) 
JKF 
是 衡量 电厂 发 电能 力 的 标准 ， 相 当 于 1000kW zX 100 77 W., 


MWDRI (Midwest Demand Resources Initiative) 
中 西部 需求 资源 新 方案 

是 美国 密歇根 州 独立 系统 运营 商 内 部 的 一 个 工作 组 ， 该 工作 组 通过 市 场 设 
计 、 定 价 和 技术 积极 促进 需求 方 项 目的 发 展 。 

其 官方 网 址 是 http://www. misostates. org/WG8MWDRIList. html, 


MWh (Megawatt Hour) 
JE EL R 
是 电力 定价 的 基本 工业 单位 ， 相 当 于 1000kW 的 电力 持续 供应 1h。 








MYPP (Multi-Year Program Plan ) 
多 年 项 目 计 划 

是 为 项 目 提 供 动态 管理 以 及 为 政府 部 门 〈 如 美国 能 源 部 ) 跟踪 实现 目标 进 
度 的 运作 指导 。 一 个 多 年 项 目 计划 跨越 五 年 ， 包 括 可 能 获得 资助 或 可 能 无 法 获 
得 资助 的 未 来 计划 。 
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NAESB (North American Energy Standards Board) 
北美 能 源 标准 委员 会 

是 为 引导 电力 和 天 然 气 批发 和 零售 间 无 缝 的 市 场 框架 制定 和 推广 标准 的 产 
业 委 员 会 。 该 委员 会 与 北美 电力 可 靠 性 协会 共同 工作 以 确保 它们 各 自 标 准 的 制 
定 过 程 中 紧密 结合 ， 从 而 确保 可 靠 性 和 商业 需求 紧密 相关 。 该 委员 会 目前 正在 
为 批发 和 零售 需求 响应 项 目 中 需求 减少 的 测量 与 验证 制定 标准 。NAESB 以 前 叫 
做 天 然 气 行业 标准 委员 会 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. naesb. org/ default. html, 





NAESCO (National Association of Energy Service Companies) 
美国 国家 能 源 服务 公司 协会 

是 侧重 于 能 源 效率 的 国家 贸易 协会 。 成 员 包 括 能 源 服务 公司 、 分 销 公 司 、 
分 布 式 发 电 公 司 、 工 程 师 、 顾 问 和 财务 公司 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. naesco. orgo 


Nameplate Capacity 
铭牌 容量 
是 在 制造 商 所 确定 的 特定 条 件 下 的 发 电机 最 大 额定 输出 。 


NANOG (North American Network Operators’ Group) 
北美 网 络 运 营 商 集团 

是 从 事 建 立 、 协 调和 传播 骨干 /企业 网 络 有 关 技 术 信息 以 及 与 创建 、 维 护 和 
运营 互联 网 协议 网 络 有 关 的 运营 实践 方法 的 教育 和 运营 集团 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nanog. orgo 








NAPE (National Association of Power Engineers ) 
美国 国家 电力 工程 师 协 会 
是 致力 于 教育 的 协会 ， 为 电力 工程 师 提 供 信息 和 新 技术 的 教育 课程 。 


其 官方 网 址 是 http://www. powerengineers. com, 
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NAPEE ( National Action Plan for Energy Efficiency ) 
美国 国家 能 源 效率 行动 计划 

是 于 2005 年 提出 的 私有 -公共 新 方案 ， 通 过 燃气 和 电力 公用 事业 、 公 用 事业 
监管 机 构 和 其 他 伙伴 组 织 的 合作 来 创建 美国 国家 能 效 承诺 计划 。 成 员 包 括 42 个 
公用 事业 委员 会 或 其 他 州 / 地 方 机 构 以 及 34 个 公用 事业 机 构 。 国 家 行动 计划 确定 
主要 投资 壁垒 、 概 述 成 本 效益 高 的 能 源 效 率 建议 ， 并 提供 了 政策 框架 ，2025 年 
远景 目标 的 实现 和 进展 评估 。 无 论 是 美国 能 源 部 还 是 美国 环境 保护 局 对 该 组 织 
起 着 促进 的 作用 。 

其 官方 网 址 是 http: //wwwl. eere. energy. gov/office | eere/napee. html, 














Narrowband 
信息 容量 或 带宽 低 于 64 kbit/s, 


NARUC (National Association of Regulatory Utility Commissioners) 
美国 国家 公用 事业 监管 委员 协会 

是 美国 各 地 和 全 球 电力 、 燃 气 、 自 来 水 公用 事业 机 构 和 其 他 服务 监管 委员 
的 协会 。 它 正在 与 FERC (美国 联邦 能 源 监管 委员 会 ) 制定 一 个 全 国 性 的 先进 计 
量 和 智能 电网 使 用 数据 库 。 它 也 与 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 协调 、 鼓 励 发 展 需 
求 响 应 项 目 ， 以 满足 零售 和 批发 市 场 的 需求 ， 并 探索 能 源 效 率 、 需 求 响 应 和 智 
能 电网 项 目 之 间 的 关系 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. naruc. org/ 。 


NAS (National Academy of Sciences) 
美国 国家 科学 院 

是 四 个 从 事 科 学 和 工程 研究 非 营 利 、 荣 誉 性 的 学 会 资源 之 一 。 它 提供 科学 
和 技术 问题 以 及 研究 具体 问题 的 建议 。 大 部 分 科学 政策 和 技术 工作 是 由 它 的 国 
家 研究 委员 会 与 美国 顶尖 科 学 家 、 工 程 师 和 其 他 专家 组 成 的 志愿 委员 会 完成 的 。 
美国 国家 科学 院 最 近 发 表 了 针对 美国 的 基础 设施 研究 ， 题目 为 “可 持续 关键 性 
基础 设施 系统 ”， 包 括 对 电力 基础 设施 的 回顾 ， 并 提出 了 一 个 为 所 有 关键 基础 设 
施 系 统 重建 新 模型 的 需求 。 会 员 包 括 约 2100 名 当选 的 委员 和 国外 同行 380 A, 
其 中 近 200 人 获得 过 诺 贝 尔 奖 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nationalacademies. orgo 
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NaS (Sodium-Sulfur ) 
钠 硫 电池 

是 通常 用 于 电力 和 电信 和 事业 的 调 峰 、 备 用 电源 、 固 化 风能 以 及 其 他 稳定 可 
再 生 能 源 输 出 的 储 能 技术 。 钠 硫 电 池 效 率 约 为 89% 。 


NASEO (National Association of State Energy Officials) 
美国 全 国 州 能 源 官员 协会 

是 代表 各 州 和 属地 、 由 州长 指定 的 能 源 官员 组 成 的 非 营 利 性 组 织 。 它 的 成 
立 是 为 提高 各 州 能 源 计 划 和 政策 的 效率 及 质量 ， 提 供 政策 输入 和 分 析 ， 并 在 各 
州 之 间 分 享 成 功 经 验 。 

其 官方 网 址 是 http://www. naseo. org/index. html, 





NASPI (North American SynchroPhasor Initiative ) 
北美 相位 同步 行动 计划 

是 美国 能 源 部 、 北 美 电力 可 靠 性 协会 、 电 力 公 用 事业 、 供 应 商 、 顾 问 和 研 
究 人 员 的 合作 计划 。 该 计划 由 美国 能 源 部 、 北 美 电力 可 靠 性 协会 和 行业 资助 。 
它 的 使 命 是 通过 广 域 测 量 和 控制 ， 采 用 相位 同步 技术 的 精确 和 同步 测量 作为 诊 
断 工具 来 提高 电力 系统 的 可 靠 性 和 可 见 度 。 相 位 同步 测量 将 有 助 于 广 域 的 监测 、 
实时 操作 、 电 力 系 统 规划 和 电网 干扰 的 鉴定 分 析 。 相 量 技术 有 望 帮助 整合 可 再 
生 和 间 欣 性 资源 、 输 电 和 需求 响应 的 自动 控制 、 增 加 传输 自动 化 控制 系统 的 否 
吐 量 ， 并 改进 系统 建 模 和 规划 。 美 国 能 源 部 部 署 实 施 了 几 个 大 型 的 样板 项 目 、 
区 域 示 范 和 智能 电网 / 相 量 测量 单元 项 目 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. naspi. org/ o 




















NASPInet 

是 北美 相位 同步 新 方案 的 一 部 分 ， 这 部 分 计划 的 目标 是 为 北美 的 相位 同步 
应 用 建立 一 个 “工业 级 ”的 安全 、 规 范 、 分 布 式 和 可 扩展 的 数据 通信 用 基础 设 
施 。 其 关键 通信 体系 结构 要 素 是 连接 相 量 测量 单元 到 网 络 的 相位 网 关 、 网 关 之 
间 传 送 数据 的 数据 总 线 和 参考 总 线 ， 参 考 总 线 是 带 有 基于 选 定 的 参考 相位 测量 
单元 的 平均 相 角 参考 信息 的 虚拟 总 线 。 
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National Grid 
国家 电网 

是 关于 未 来 电网 的 概念 ， 连 接 现 在 区 域 的 电网 和 规划 的 可 再 生 能 源 发 电 ， 
可 以 向 任何 需要 的 区 域 输电 。 国 家 电网 的 愿景 也 是 在 区 域 间 消 除 拥塞 问题 和 平 
衡 负荷 与 间歇 性 能 源 。 也 被 称 为 超级 电网 和 巨型 电网 。 


NBSO (New Brunswick System Operator ) 
加 拿 大 新 不 伦 瑞 克 系统 运营 商 

是 依据 加 拿 大 新 不 伦 瑞 克 省 电力 法 成 立 于 2004 年 的 独立 的 非 营利 性 法 定 公 
司 。 作 为 独立 系统 运营 商 ， 它 的 主要 责任 是 确保 整体 电力 系统 的 可 靠 性 ， 并 在 
新 不 伦 瑞 克 省 促进 竞争 性 电力 市 场 的 运作 。 这 是 北美 经 营 的 10 个 ISO/RTO 
和 

其 官方 网 址 是 http://www. nbso. ca/s 


NCEP (National Council on Electricity Policy) 
美国 国家 电力 政策 委员 会 

是 由 致力 于 改进 美国 联邦 和 州 机 构 之 间 电 力 政策 协调 机 制 的 行业 协会 组 成 。 
成 立 于 1994 年 ， 它 由 美国 国家 公用 事业 监管 委员 协会 、 美 国 全 国 州 能 源 官员 协 
会 、 美 国 全 国 州 议会 会 议 、 美 国 国家 清洁 空气 机 构 协 会 、 美 国 全 国 州 长 协会 、 
美国 联邦 能 源 监管 委员 会 、 美 国 能 源 部 、 美 国 环境 保护 局 组 成 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ncouncil. org/ o 





NEB (National Energy Board) 
加 拿 大 国家 能 源 局 

是 独立 的 联邦 机 构 ， 规 范 管 理 加 拿 大 的 能 源 产业 的 几 个 方面 。 它 在 加 拿 大 
境内 依据 议会 的 授权 设置 ， 确 保管 道 、 能 源 开 发 和 贸易 的 安全 与 维 安 、 环 境 保 
护 ， 以 及 能 源 基 础 设施 和 市 场 效 率 。 

其 官方 网 址 是 http://www. neb. gc. ca/s 


NEC (National Electric Code) 
美国 国家 电气 规范 

是 为 确保 在 美国 设计 和 安装 的 电气 系统 安全 的 一 组 规范 。 该 规范 每 三 年 更 
新 一 次 ， 在 美国 的 大 部 分 地 方 被 接受 。 美 国 国家 消防 局 资助 该 规范 并 命名 为 NF- 
PA70。 它 的 最 近 一 次 更 新 在 2011 年 。 
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其 官方 网 址 是 http://www. nfpa. org/aboutthecodes/AboutTheCodes. asp? Doc- 
Num =70。 


NEC625 
是 定义 电动 汽车 充电 系统 的 美国 国家 电气 规范 ， 包 括 接线 方法 、 设 备 制造 、 
控制 、 保 护 和 供电 设备 地 点 。2011 年 更 新 版 包括 插件 式 混合 动力 电动 车 。 





NEEA (Northwest Energy Efficiency Alliance) 
美国 西北 能 源 效 率 联 盟 
是 专注 于 开发 和 采用 节能 产品 和 服务 的 非 营 利 性 组 织 。 它 得 到 了 美国 区 域 
电力 公司 、 州 政府 、 公 共 利 益 团 体 和 行业 代表 支持 。 该 联盟 在 美国 爱 达 和 荷 州 、 
蒙 大 拿 州 、 俄 勒 内 州 和 华盛顿 州 运作 项 目 。 经 费 由 西北 电力 公用 事业 机 构 、 俄 
勒 冈 州 能 源 托拉斯 、 博 纳 维尔 电力 管理 局 提供 。 
其 官方 网 址 是 http://www. nwalliance. org/。 





























NEED (National Energy Education Development Project) 
美国 国家 能 源 教育 发 展 项 目 

是 非 营利 性 教育 协会 ， 其 使 命 是 在 社会 中 推广 能 源 意 识 。 该 项 目 创造 学 生 、 
教育 工作 者 、 企 业 、 政 府 和 社区 领袖 间 的 交流 网 络 ， 为 学 校 设计 和 提供 能 源 教 
育 课 程 。 与 美国 能 源 部 的 能 源 信息 署 合作 获取 数据 和 能 源 分 析 的 结果 用 于 更 新 
每 年 的 教材 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. need. org/ o 








NEEP ( Northeast Energy Efficiency Partners ) 
美国 东北 能 源 效率 合作 伙伴 
是 成 立 于 1996 年 的 非 营 利 性 组 织 ， 其 使 命 是 促进 美国 东北 部 住宅 、 楼 宇和 
工业 能 源 的 有 效 利用 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. neep. org/ o 





NEETRAC (National Electric Energy Testing & Research Application Center) 
美国 国家 电力 能 源 测试 与 研究 应 用 中 心 

是 隶属 于 美国 佐治 亚 理工 学 院 电 气 和 计算 机 工程 学 院内 从 事 电力 能 源 研究 、 
开发 和 测试 的 非 营 利 性 中 心 。 参 与 业界 赞助 的 研究 以 提高 输电 和 配 电 系统 的 
质量 。 


其 官方 网 址 是 http://www. neetrac. gatech. edu/ , 
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Negawatt 
负 瓦 

是 通过 减少 能 源 使 用 或 提高 能 源 效率 所 节约 的 电量 。 这 是 最 环保 的 能 源 
形 式 [e] 


NEMA ( National Electrical Manufacture Association ) 
美国 国家 电气 制造 商 协会 

是 由 约 450 家 生产 发 电 、 输 电 、 配 电 、 控 制 和 终端 用 电 产 品 的 公司 组 成 的 美 
国贸 易 协 会 。 它 帮助 在 美国 制定 和 推广 IEC 标准 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nema. org/ o 





NEMS ( The National Energy Modeling System ) 
美国 国家 能 源 模型 系统 

是 可 以 总 揽 未 来 25 年 的 基于 计算 机 的 美国 能 源 市 场 能 源 经 济 模型 系统 。 基 
于 不 同 的 能 源 市 场 假设 条 件 下 ， 美 国 能 源 信息 署 用 它 预 测 对 美国 能 源 、 经 济 、 
环境 及 安全 的 有 影响。 电力 市 场 模 块 涵盖 了 发 电 、 输 电 和 电力 定价 ， 包 括 煤炭 、 
石油 产品 、 天 然 气 和 生物 燃料 价格 ; 所 有 发 电厂 成 本 ,包括 资本 成 本 和 国内 突 
观 经 济 变 量 对 资本 成 本 和 国内 投资 的 影响 ;环境 排放 的 法 律 和 法 规 ， E J a iar 
类 型 和 需求 。 主 要 有 三 个 子 模块 : 容量 规划 、 燃 料 调度 、 金 融和 定价 。 

其 官方 网 址 是 http://www. eia. doe. gov/oiaf/aeo/assumption/introduction. ht- 


ml, 








NEPA (National Environmental Policy Act) 
美国 国家 环境 政策 法 案 

是 美国 联邦 法 案 ， 要 求 联邦 机 构 通过 考虑 环境 对 他 们 计划 的 执行 及 其 合理 
替代 方案 的 影响 ， 将 环境 标准 纳入 其 决策 过 程 。 

其 官方 网 址 是 http://www. epa. gov/Complance/nepa。 


NEPOOL (New England Power Pool ) 
新 英格兰 电力 联营 体 

是 于 1971 年 由 新 英格兰 地 区 的 私营 和 市 政 公 用 事业 自愿 组 成 的 协会 ， 目 的 
是 加 强 该 地 区 六 个 州 的 公用 事业 间 的 协调 与 合作 。 该 协会 成 立 的 区 域 电网 现在 
包括 300 多 个 独立 发 电厂 和 8000 多 英里 的 输电 线路 ， 这 些 互 连 的 电厂 和 输电 线 
路 确保 新 英格兰 地 区 不 会 再 有 区 域 性 大 规模 停电 。 作 为 美国 联邦 能 源 监管 委员 
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会 的 电力 批发 调整 的 一 部 分 ， 它 现在 集合 了 发 电 、 公 用 事业 、 市 场 营销 者 、 公 
用 电力 公司 ， 以 及 在 缅 因 州 、 新 罕 布什 尔 州 、 佛 蒙特 州 、 马 萨 诸 塞 州 、 康 涅 狄 
格 州 和 罗 德 岛 州 的 终端 用 户 群 。 它 是 新 身 格 兰 独立 系统 运营 商 的 一 部 分 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. iso-ne. como 

















NERC (North American Electric Reliability Corporation ) 
北美 电力 可 靠 性 协会 

是 一 个 国际 性 的 、 独 立 的 、 自 我 监管 的 非 营 利 性 组 织 ， 其 使 命 是 确保 北美 
大 电力 系统 的 可 靠 性 。 它 监视 大 电力 系统 ; 制定 和 执行 可 靠 性 标准 ; 评估 未 来 
的 电力 充足 性 ; 审计 所 有 者 、 经 营 者 和 用 户 的 预防 性 ; 以 及 教育 和 培训 行业 人 
员 。 它 制定 的 标准 由 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 和 加 拿 大 的 监管 者 进行 审查 通过 。 
该 机 构 与 八 个 实体 (FRCC, MRO, NPCC, RFC, SERC, SPP, TRE, WECC) 
执行 其 使 命 。 它 与 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 一 同 制定 符合 关键 网 络 资产 要 求 的 
电网 可 靠 性 和 网 络 安全 标准 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nerc. com/。 





Net Energy to Load 
负荷 净 电 量 

是 北美 电力 可 靠 性 协会 用 于 规范 从 其 成 员 收 集 需 求 响应 项 目 数据 的 公式 。 
计算 方法 是 本 地 区 平衡 管理 部 门 的 净 发 电量 ， 加 上 从 其 他 平衡 管理 部 门 收 到 的 
电能 量 ， 减 去 通过 转换 传输 给 本 区 域 的 电能 量 。 它 包括 平衡 管理 部 门 区 域内 的 
损失 ， 但 不 包括 在 能 源 存 储 设施 存储 所 需 的 电能 量 。 





Net Excess Power 
净 过 剩 电力 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 ， 任 何 由 设施 产生 的 、 再 生 的 或 存 
储 的 超过 设施 本 身 的 消耗 所 需求 的 电力 。 


Net Internal Demand 
净 内 部 需求 

是 北美 电力 可 靠 性 协会 用 于 规范 从 其 成 员 收 集 需求 响应 项 目 数据 的 公式 。 
计算 方法 是 通过 直接 控制 负荷 管理 和 可 中 断 需 求 而 减少 的 总 的 内 部 需求 。 


152 


Net Metering 
净 电 量 计 量 

是 住宅 和 商业 与 工业 用 户 发 电 并 将 过 剩 的 电力 卖 给 公用 事业 的 能 力 ， 原 则 
上 用 于 抵消 他 们 未 来 购买 公用 事业 的 电力 。 净 电量 计算 方法 使 用 单一 的 双向 电 
表 或 两 个 分 别 测量 用 户 输入 和 输出 电力 的 独立 电表 。 净 电量 计算 在 美国 每 个 州 
的 实施 情况 都 不 尽 相 同 。 


Net Savings 
净 节 约 

是 能 效 项 目 中 节约 的 三 个 层次 之 一 。 净 节约 是 总 节约 减 去 市 场 效应 调整 ， 
例如 免费 搭便 车 情况 。 另 外 两 个 量 是 预 估 节 约 和 总 节约 。 


NETL ( National Energy Technology Laboratory ) 
美国 国家 能 源 技术 实验 室 

是 美国 能 源 部 下 属实 验 室 ， 致 力 于 加 强 美 国 的 能 源 安 全 、 提 高 能 源 生产 和 
使 用 的 环境 可 接受 性 ， 增 加 美国 能 源 系统 的 吏 争 力 和 可 靠 性 ， 并 确保 美国 能 源 
行业 未 来 的 强劲 性 。 与 其 他 美国 能 源 部 实验 室 不 同 ， 这 个 实验 室 是 美国 联邦 政 
府 拥 有 和 经 营 ， 并 将 其 大 部 分 基金 用 于 与 工业 界 、 大 学 和 其 他 政府 实体 的 研发 
合作 。 它 管理 着 现代 电网 战略 和 输 配 电 的 研究 和 开发 项 目 ， 目 的 是 为 了 电网 的 
现代 化 和 评估 分 布 式 发 电 的 益处 。 

其 官方 网 址 是 http://www. netl. doe. gov/index. html, 





NFCRC ( National Fuel Cell Research Center) 
美国 国家 燃料 电池 研究 中 心 

是 在 美国 加 州 大 学 欧文 分 校 的 研究 机 构 ， 由 美国 能 源 部 和 加 州 能 源 委员 会 
于 1998 年 建立 ,目的 是 加 速 开发 和 部 署 燃料 电池 技术 。 它 当前 主要 研究 集中 在 
固定 电源 与 把 燃料 电池 作为 分 布 式 发 电 和 中 央 电 站 技术 的 作用 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nfcrc. uci. edu/2/ default. aspx, 


NiCd ( Nickel Cadmium) 
镍 锅 电 池 

是 一 种 在 电力 系统 有 限 使 用 的 充电 电池 技术 。 它 具有 有 限 的 再 充电 能 
并 且 使 用 毒性 大 的 物质 。 
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NIETC (National Interest Electric Transmission Corridors ) 
美国 国家 利益 输电 走廊 

是 由 美国 能 源 部 供电 和 能 源 可 靠 性 办 公 室 进行 的 研究 课题 。 它 确定 了 两 个 
传输 通道 : 一 个 在 美国 中 大 西洋 地 区 ， 另 外 一 个 在 美国 西南 部 地 区 。 








NiMH ( Nickel Metal Hydride) 

HEW 

RAB WEER E 55 ERE WHA, TH FRRRA AREER, A 
被 认为 对 环境 危害 较 小 。 








NIPP ( National Infrastructure Protection Plan) 
美国 国家 基础 设施 保护 计划 

是 美国 国土 安全 部 项 目 ， 有 针对 性 地 建立 一 个 国家 计划 ， 为 国家 的 重要 基 
础 设施 和 关键 资源 提供 增强 的 保护 和 可 恢复 性 。 电 力 系统 和 通信 系统 均 被 确定 
为 基础 设施 的 一 部 分 。 美 国 能 源 部 作为 负责 机 构 与 美国 国土 安全 部 共同 工作 ， 
建立 一 个 能 够 持续 服务 和 业务 连续 的 、 坚 强 的 和 可 恢复 的 能 源 基础 设施 愿景 ， 
并 为 实现 这 一 愿景 日 标 构 造 一 个 框架 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. dhs. gov/xprevprot/programs/editorial 0827. shtm。 














NIST (National Institute of Standards and Technology) 
美国 国家 标准 与 技术 研究 院 

是 美国 商务 部 下 属 机 构 ， 负 责 制 定 智能 电网 的 架构 、 互 操作 性 、 网 络 安全 
和 实施 标准 ， 并 人 负责 开发 检测 和 认证 设备 和 系统 对 标准 符合 性 的 框架 。 该 机 构 
获得 2009 刺激 法 案 的 1000 万 美元 研究 基金 ， 并 负责 与 联邦 、 州 、 地 方 机 构 和 私 
营 行 业 联 盟 制 定 这 些 标准 和 框架 ,联盟 包括 Gridwise 架构 委员 会 、NEMA、 
IEEE, EPRI 和 北美 电力 可 靠 性 协会 。 六 大 领域 专家 工作 组 主要 集中 在 输 配 电 、 
商业 建筑 到 电网 、 住 宅 到 电网 、 工 业 到 电网 、 业 务 和 政策 (这 有 助 于 将 技术 问 
题 与 更 高 层次 的 业务 和 政治 问题 相 联系 ) 以 及 网 络 安全 (解决 跨 部 门 的 安全 问 
题 )。 所 建议 的 各 项 标准 将 提交 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 审查 和 批准 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nist. gov/smartgrid o 





NIST Smart Grid Framework 1.0 
美国 国家 标准 与 技术 研究 院 智 能 电网 框架 1.0 
是 三 阶段 计划 的 第 一 部 分 ， 加 快 标准 的 确定 ， 同 时 为 标准 的 长 期 演化 并 建 
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立 检 测 和 认证 流程 而 构建 的 一 个 强健 的 构架 。 它 描述 了 智能 电网 的 高 层次 参考 
模型 ,确定 了 近 80 个 已 有 的 可 用 于 支持 智能 电网 发 展 的 标准 ， 确 定 了 15 个 高 优 
先 级 的 差距 ， 再 加 上 网 络 安全 ， 为 此 ， 新 制定 或 修订 的 标准 是 需要 的 ， 制 定 行 
动 计 划 ， 并 让 指定 的 标准 制定 机 构 在 指定 的 期 限 内 填补 这 些 差距 ， 还 介绍 了 实 
施 战略 ， 建 立 确保 智能 电网 网 络 安全 的 标准 。 








NIST SP-800-53 Rev. 3 

是 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 的 两 个 特殊 出 版 物 之 一 ， 出 版 物 是 给 美国 联 
邦 机 构 提 供 安全 互 操 作 性 的 指导 方针 ， 它 们 是 大 容量 电力 供应 系统 的 一 部 分 ， 
可 能 会 影响 智能 电网 的 安全 性 和 互 操作 性 定义 。 它 被 命名 为 美国 联邦 信息 系统 
和 组 织 的 安全 控制 建议 草案 。 











NIST SP-800-82 

是 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 的 两 个 特殊 出 版 物 之 一 ， 关 于 安全 互 操作 性 
的 指导 准则 ,包括 SCADA 系统 。 它 确定 了 对 这 些 系统 典型 的 威胁 和 脆弱 性 ， 并 
提供 减少 风险 的 行动 计划 。 它 被 命名 为 工业 控制 系统 安全 指南 草案 。 





NLoS (non-line of sight ) 
非 视 距 
是 不 需要 发 射 器 和 接收 天 线 相 互 视线 通畅 的 频率 和 信和 号 技术 。 


NMS ( Network Management System ) 
网 络 管理 系统 

是 为 公用 事业 提供 工具 来 管理 配 电网 络 在 正常 、 中 断 ， 以 及 紧急 状态 的 软 
件 和 硬件 。 正 常情 况 下 包括 负载 平衡 、 管 理 和 运营 报告 ， 创 建 工 单 和 收集 工作 
人 员 报 告 。 中 断 条 件 可 以 触发 与 通信 交换 信息 、 负 荷 转 换 、 工 作 人 员 派 遣 应 用 。 
紧急 情况 下 的 活动 包括 损害 评估 和 管理 数据 的 收集 和 分 析 。 








Non-dispatchable Demand Response 
不 可 调度 的 需求 响应 

是 基于 定价 结构 而 不 是 依据 控制 中 心 的 指令 的 自愿 (在 消费 者 方面 ) 需求 
响应 ， 定 价 结构 包括 分 时 费 率 、 尖 峰 电 价 、 实 时 定价 和 系统 峰值 响应 输电 电价 。 
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Non-spinning Reserve 
非 旋转 备用 

从 需求 响应 的 角度 来 看 ， 指 未 连接 到 系统 的 发 电 备 用 ， 但 在 特定 时 间 可 以 
满足 电力 需求 。 它 也 可 以 包括 可 中 断 负 荷 ， 在 特定 的 时 间 内 可 从 系统 脱离 。 


NOPE (Not On Planet Earth ) 
不 在 地 球 上 
是 一 个 比 香 礁 主义 (BANANA) 和 后 院 主义 (NIMBY) 更 极端 的 例子 。 


NOPR ( Notice of Proposed Rule-making ) 
是 案 通 知 

是 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 的 术语 并 用 于 其 规定 制定 过 程 ， 该 术语 是 过 程 
的 第 二 步 ， 建 议 的 提案 或 规定 已 经 制定 ， 供 市 民 发 表 评论 ， 再 经 过 工作 人 员 审 
查 并 修订 ， 然 后 成 为 颁布 的 法 令 。 





NPCC ( Northwest Power and Conservation Council) 
美国 西北 电力 与 节能 委员 会 

由 美国 国会 于 1980 年 依据 西北 电力 法 创建 ， 资 金 来 自 博 纳 维尔 电力 管理 局 
的 电力 批发 收入 ， 该 委员 会 制定 了 一 个 20 年 计划 ， 以 确保 为 美国 西北 地 区 提供 
经 济 和 环境 成 本 最 低 的 足够 和 可 靠 的 能 源 。 节 能 和 可 再 生 资 源 在 电力 法 中 确定 
为 优先 事项 。 

其 官方 网 址 是 http://www. nwcouncil. org。 

















NPCC (Northeast Power Coordinating Council) 
东北 电力 协调 委员 会 

是 通过 制定 和 执行 区 域 可 靠 性 标准 、 系 统 规划 的 协调 、 设 计 和 运行 以 及 可 
靠 性 评 佑 ， 促 进 和 提高 东北 国际 互 连 大 电力 系统 可 靠 和 高 效 运行 的 委员 会 。 该 
委员 会 是 北美 电力 可 靠 性 协会 八 个 区 域 实体 或 可 靠 性 地 区 之 一 。 它 的 地 理 区 域 
履 盖 包括 美国 纽约 州 、 佛 蒙特 州 、 新 罕 布什 尔 州 、 康 涅 狄 格 州 、 马 萨 诸 塞 州 、 
罗 德 岛 州 以 及 加 拿 大 安大略 省 、 魁 北欧 省 和 海洋 省 份 。 

其 官方 网 址 是 http://www. npcc. org/aboutus/about/aspx。 














156 


NRECA (National Rural Electric Cooperative Association ) 
美国 全 国 农村 电力 合作 协会 

是 代表 服务 美国 47 个 州 超过 4000 万 人 (大约 占 美国 人 口 12% ) 的 864 个 
配 电 和 66 个 发 电 与 输电 企业 的 行业 组 织 。 这 些 公用 事业 拥有 美国 4296 的 配 电线 
路 和 提供 10% 的 年 电能 销售 总 量 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nreca. org/。 





NREL (National Renewable Energy Laboratory ) 
美国 国家 可 再 生 能 源 实 验 室 

是 美国 能 源 部 国家 实验 室 ， 它 开发 可 再 生 能 源 和 能 源 效率 的 技术 和 实践 ， 
推进 相关 的 科学 和 工程 学 科 ， 传 送 知 识 和 技术 来 实现 美国 的 环境 和 能 源 目 标 。 
其 许多 主要 研究 项 目 具 有 分 析 功 能 ， 从 生命 周期 到 车 辆 系统 ， 再 到 可 再 生 能 源 
在 线 分 析 应 用 和 建 模 工具 。 这 些 工 具 大 部 分 可 以 基于 全 球 、 区 域 、 地 方 或 项 目 
应 用 。 电 力 可 再 生 混 合 优化 模型 是 美国 国家 可 再 生 能 源 实验 室 的 工具 之 一 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nrel. govo 








NRRI (National Regulatory Research Institute) 
美国 国家 监管 研究 学 会 

是 由 NARUC (美国 国家 公用 事业 监管 委员 协会 ) 于 1976 年 创办 的 非 营 利 
性 组 织 ， 作 为 州 公用 事业 委员 会 的 资源 。 它 侧重 于 确定 监管 的 挑战 和 创造 新 的 
知识 以 及 普及 现 有 知识 ， 以 增强 公用 事业 监管 者 为 公共 利益 做 出 正确 抉择 的 
能 力 。 


其 官方 网 址 是 http://www. nrri. org/。 








NSTB (National SCADA Test Bed) 
美国 国家 SCADA 实验 台 

是 确保 能 源 领 域 SCADA 通信 和 控制 安全 的 美国 国家 检测 设施 。 它 结合 几 个 
美国 国家 实验 室 的 专长 和 资源 成 为 多 实验 室 的 合作 伙伴 关系 ， 有 助 于 查 明 和 整 
改 控 制 系 统 和 设备 的 安全 漏洞 。 由 美国 能 源 部 供电 和 能 源 可 靠 性 办 公 室 成 立 的 
实验 台 提供 了 控制 系统 的 测量 与 验证 的 全 面 的 基础 性 设施 。 该 实验 台 提 供 综合 
的 专业 知识 和 多 种 国家 实验 室 资源 ， 包 括 美 国 爱 达 和 从 国家 实验 室 、 桑 迪 亚 国家 
实验 室 、 阿 贡 国 家 实验 室 、 太 平 洋 西 北国 家 实验 室 和 橡树 岭 国 家 实验 室 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. oe. energy. gov/nstb. html 
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NTA 8150 ( Netherlands Technical Agreement 8150) 
荷兰 技术 协定 8150 

是 智能 电网 可 互 操作 的 通信 协议 ， 由 NSNA (美国 能 源 服务 网 络 协会 ) 和 美 
国 埃 施 明 公司 推广 ， 用 于 公用 事业 的 各 种 基于 网 络 和 企业 软件 应 用 。 





NTIA ( National Telecommunications and Information Administration) 
美国 国家 电信 和 信息 管理 局 

是 美国 商务 部 下 属 机 构 ， 负 责 向 美国 总 统 建议 电信 和 信息 政策 。 该 机 构 参 
与 美国 国家 宽带 计划 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ntia. doc. gov/ 。 








NTTRC (National Transmission Technology Research Center) 
美国 国家 传输 技术 研究 中 心 

是 美国 橡树 岭 国 家 实验 室 的 一 部 分 ， 是 关键 传输 系统 和 技术 的 测试 和 评估 
设施 。 它 包括 室外 电力 线 导 体 加 速 实验 设施 和 计划 中 的 室内 电力 线 加 速 实验 设 
施 、 电 力 线 导体 运行 测试 设备 和 传输 电力 电子 实验 台 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ornl. gov/sci/oetd/facilities. html, 


NWP (Numerical Weather Prediction ) 
数值 天 气 预 报 

是 采用 基于 物理 方程 式 大气 模 型 完成 的 天 气 预报 。 这 种 预报 用 于 风力 发 电 
量 的 预测 ， 通 常 与 统计 模型 相 结合 。 


NWPP (Northwest Power Pool) 
西北 电力 联营 体 

是 志愿 组 织 ， 成 员 包括 主要 服务 于 美国 西北 部 、 加 拿 大 不 列 颠 哥伦比亚 省 
和 阿尔 伯 塔 省 发 电 公 用 事业 。 该 地 区 大 部 分 较 小 的 非 发 电 公 用 事业 间接 参加 该 
组 织 。 该 组 织 促进 其 成 员 之 间 合 作 实 现 电力 系统 的 可 靠 运 行 、 协 调 电 力 系统 规 
划 ， 并 在 西北 互 连 区 域 协 助 传输 规划 。 它 包括 华盛顿 州 、 俄 勒 交州 、 爱 达 答 州 、 
犹他 州 ， 以 及 蒙 大 拿 州 、 怀 俄 明 州 和 内 华 达州 部 分 地 区 。 

其 官方 网 址 是 http://www. nwpp. org/index. html, 
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NYISO (New York Independent System Operator ) 
美国 纽约 独立 系统 运营 商 

是 成 立 于 1999 年 的 非 营 利 性 独立 系统 运营 商 组 织 ， 经 营 美国 纽约 州 的 大 电 
网 和 电力 批发 市 场 ， 并 为 该 州 的 大 电力 系统 可 靠 性 提供 综合 规划 。 它 涵盖 纽约 
州 ， 是 目前 在 北美 运作 的 10 个 独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 之 一 。 

其 官方 网 址 是 http://www. nyiso. com/public/index. jsp。 





NYSERDA (New York State Energy Research and Development Authority) 
美国 纽约 州 能 源 研究 和 开发 局 

是 根据 美国 纽约 州 公 共 机 关 法 创建 于 1975 年 的 公益 组 织 ， 资 助 主 要 来 自 州 
纳税 人 。 它 是 由 一 个 委员 会 管理 ， 委 员 有 来 自 美 国 交 通 运输 局 、 环 境 保护 局 、 
公共 服务 委员 会 和 州 电力 管理 局 的 官员 。 该 组 织 重点 发 展 能 源 供应 多 样 化 、 完 
善 市 场 机 制 和 促进 采用 先进 技术 预见 和 应 对 能 源 市 场 的 不 确定 性 。 它 最 近 发 布 
的 项 目 机 会 公告 (PON1200) 中 ， 为 在 纽约 州 的 电网 级 能 量 存储 示范 项 目 提供 
150 万 美元 配套 资金 。 

其 官方 网 址 是 http://www. nyserda. org/。 

















NYSRC (New York State Reliability Council) 
美国 纽约 州 可 靠 性 委员 会 

是 不 以 营利 为 目的 的 实体 ， 其 使 命 是 通过 制定 、 维 护 和 时 常 更 新 管理 能 源 
独立 系统 运营 商 和 在 纽约 州 电力 系统 中 从 事 输 电 、 辅 助 服务 、 能 源 和 电力 交易 
实体 的 规则 ， 来 促进 和 保护 纽约 州 的 电力 服务 可 靠 性 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nysrc. org/ o 
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O&M (Operation and Maintenance ) 
运行 和 维护 
是 两 个 重要 公用 事业 功能 的 缩 略语 ， 侧 重工 三 设 施 本 身 以 确保 最 佳 的 性 能 。 





OAIF ( Office of Integrated Analysis and Forecasting ) 
综合 分 析 与 预测 办 公 室 

是 在 EIA (美国 能 源 信息 署 ) 下 设 的 办 公 室 ， 它 为 美国 国内 和 国际 能 源 市 
场 提供 前 脆性 的 分 析 和 进行 中 长 期 替代 能 源 期 货 的 预测 。 它 还 能 测量 和 估算 温 
室 气体 排放 量 以 及 管理 温室 气体 自愿 报告 计划 。 该 办 公 室 发 表 年 度 能 源 展 望 、 
国际 能 源 展 望 、 美 国 温 室 气体 排放 、 温 室 气 体 排 放 自愿 报告 以 及 政府 所 要 求 的 
其 他 分 析 报 告 。 

其 官方 网 址 是 http://www. eia. doe. gov/oiaf/aeo/indes. html, 











OASIS ( Open Access Same-time Information System) 
输电 网 实时 信息 发 布 系统 

是 为 共享 输电 价格 和 输电 通道 供应 信息 而 开发 出 的 基于 互联 网 的 工具 。 这 
是 为 移送 批发 电力 而 预定 高 压 输电 线路 的 主要 工具 。 美 国联 邦 能 源 监 管 委员 会 
不 允许 在 任何 一 个 组 织 内 的 电力 营销 和 传输 操作 员工 间 有 任何 的 沟通 。 公 用 事 
业 机 构 职 能 通过 输电 网 实时 信息 发 布 系统 获取 有 关 自 己 输电 系统 的 电力 批发 交 
易 信 息 。 输 电网 实时 信息 发 布 系统 于 1992 年 能 源 政策 法 案 立 法 后 形成 概念 ， 并 
于 1996 年 依据 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 法 令 888 和 889 正式 成 立 。 以 前 该 系统 
被 称 为 传输 系统 信息 网 络 。 











OASIS (Organization for the Advancement of Structure Information Standards) 
结构 化 信息 标准 促进 组 织 

是 非 营利 性 全 球 组 织 ， 工 作 重 点 是 制定 、 收 集 以 及 采用 电子 商务 和 Web IR 
务 的 标准 。 它 通过 下 属 的 能 源 互 操作 委员 会 就 开放 式 自 动 需求 响应 规范 与 需求 
响应 中 心 合作 。 

其 官方 网 址 是 http://www. oasis-open. org/。 
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OATTs ( Open Access Transmission Tariffs) 
输电 费 发 布 系统 

监管 要 求 公 用 事业 机 构 允 许 其 他 机 构 使 用 其 输电 和 配 电 设施 在 两 点 间 传 输 
大 批量 的 电力 ， 其 输电 费 应 是 非 收 视 性 的 。 


Off Peak Period 
非 峰值 期 

是 电力 需求 低谷 时 段 ， 通 常 由 白天 或 晚上 、 星 期 几 和 季节 来 确定 。 非 高 峰 
期 可 能 会 在 晚上 或 在 热带 的 冬天 。 


OE ( Office of Electricity Delivery and Energy Reliability ) 
供电 和 能 源 可 靠 性 办 公 室 

是 美国 能 源 部 下 属 办 公 室 ， 负 责 领 导 全 国 建设 现代 化 电网 ， 提 高 能 源 基础 
设施 安全 性 和 可 靠 性 ， 并 促进 从 破坏 中 恢复 能 源 供应 。 作 为 这 些 职责 的 一 部 分 ， 
它 运 行 美国 国家 SCADA 实验 台 。 它 还 负责 监督 美国 国家 能 源 技术 实验 室 。 有 时 
被 称 为 OEDER。 

其 官方 网 址 是 http: //www. oe. energy. gov/ o 














OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
正 交 频 分 复 用 

是 用 于 WiMAX 固定 服务 802. 16 的 数字 编码 和 调制 技术 。 它 通过 几 个 重用 
的 而 不 是 只 有 一 个 的 载波 信号 实现 了 超过 1Mbits 的 下 行 数据 吞吐 量 。 这 是 一 个 
提供 非 视 距 信号 传输 技术 。 未 来 的 4G 可 能 基于 正 交 频 分 复 用 技术 。 





OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 
正 交 频 分 多 址 

用 于 移动 WiMAX 技术 的 正 交 频 分 多 用 户 版 本 ， 而 且 是 移动 服务 的 IEEE 
802. 16e-2005 标准 。 正 交 频 分 多 址 分 配子 载波 的 子 集 给 用 户 ， 让 多 个 用 户 同 时 进 
行 低 数据 速率 传输 。 


OGC (Open Geospatial Consortium Inc. ) 
开放 地 理 空 间 联盟 

是 非 营 利 性 全 球 组 织 ， 致 力 于 地 理 空间 和 基于 位 置 服务 的 标准 制定 。 
OpenGIS@ 标 准 的 制定 和 推广 由 该 组 织 负责 。 
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其 官方 网 址 是 http://www. opengeospatial. org/。 


Ohm 
欧姆 
是 度量 材料 电阻 或 阻抗 的 单位 。 


OMS (Outage Management System ) 
停电 管理 系统 

是 进行 停电 检修 、 分 析 、 诊 断 和 修复 并 与 其 他 系统 通信 的 应 用 软件 ， 如 
SCADA (监控 与 数据 采集 ) 、AMR (自动 抄 表 ) 和 GIS (地 理 信息 系统 ) ， 将 有 
关 的 可 操作 信息 转变 为 网 络 状态 。 


On-peak Period 
峰值 期 

是 电力 需求 高 峰 时 段 ， 通 常 由 白天 或 晚上 、 星 期 几 和 季节 来 确定 。 高 峰 期 
可 能 会 在 最 热 的 月 份 ， 或 在 最 热 的 日 子 。 


OPC (OLE for Process Control) 
FIF SERE ES ll BAG] R SERERE. 

是 一 组 标准 OLE OUEAREEBCRIGUA) / COM (组 件 对 象 模型 ) 的 接口 协议 ， 
为 工业 过 程控 制 中 自动 化 和 控制 应 用 ， 现 场 系统 和 设备 ， 以 及 企业 应 用 间 提 供 
互 操作 性 。 最 初 基于 微软 OLE 的 COM 和 DCOM (分 布 式 组 件 对 象 模型 ) ， 现 在 
的 标准 包括 数 百 个 OPC 数据 访问 服务 器 和 客户 端 。 








OPC Foundation ( OLE for Process Control Foundation) 
OPC 基金 会 

是 一 个 由 加 工 自动 化 设备 和 解决 方案 生产 商 和 供应 商 组 成 的 非 营 利 性 全 球 
组 织 ， 致 力 于 为 制造 业 和 加 工行 业 的 互 操作 数据 的 传递 制定 行业 标准 。 数 据 可 
能 从 生产 车 间 通 过 企业 多 供应 商 系 统 垂直 传递 ， 并 且 在 不 同 供应 商 和 不 同 工 业 
网 络 的 设备 之 间 传 递 。 

其 官方 网 址 是 http://www. opcfoundation. org/。 

















Open Grid 
开放 电网 
是 允许 电力 双向 流动 的 任何 规模 的 电网 。 
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OpenADE ( Open Automatic Data Exchange) 
开放 自动 数据 交换 

是 一 组 对 标准 化 的 M2M (设备 到 设备 ) 接口 的 需求 ， 允 许 公 用 事业 在 消费 
者 认可 的 情况 下 与 第 三 方 共享 公用 事业 收集 的 消费 者 的 数据 。 它 也 是 UCAlug 
(公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 ) 开放 式 智 能 电网 分 委员 会 的 工作 组 ， 正 在 构建 
互 操作 数据 交换 。 

其 官方 网 址 http://www. osgug. ucaiug. org/sgsystems/OpenADE/ default. aspx。 








OpenADR (Open Automatic Demand Response ) 
开放 的 自动 需求 响应 

是 为 促进 供电 公司 或 CSP (负荷 缩减 服务 商 ) 与 他 们 的 商业 和 工业 用 户 进 
行 连续 、 双 向 和 安全 的 需求 响应 通信 的 一 整套 功能 规范 。 此 规范 使 用 基于 互联 
网 的 价格 、 可 靠 性 ， 或 事件 信号 来 使 商业 和 工业 能 源 管 理 系 统 及 住宅 系统 控制 
自动 化 ， 以 支持 零售 和 批发 应 用 。1. 0 版 本 由 DRRC (需求 响应 研究 中 心 ) JF 
发 ， 并 捐 给 OASIS (结构 化 信息 标准 促进 组 织 ) 和 UCAIug (公用 事业 通信 架构 
国际 用 户 组 织 ) 做 进一步 的 协同 工作 。 

其 官方 网 址 是 http://www. drre. Ibl. gov/openadr/index. html, 





OpenAMI ( Open Advanced Metering Infrastructure) 
开放 的 先进 计量 系统 

是 来 自 电 表 行 业 的 主要 供应 商 、 公 用 事业 、 研 究 人 员 和 顾问 的 全 球 工作 组 ， 
其 目的 是 为 计量 和 需求 响应 应 用 建立 一 个 开放 的 标准 通信 架构 。 它 致力 于 应 用 
开放 标准 到 两 个 功能 : 自动 计量 和 需求 啊 应 。 该 工作 组 是 UCAIug (公用 事业 通 
信 架 构 国 际 用 户 组 织 ) 的 一 部 分 。 

其 官方 网 址 是 http://www. osgug. ucaiug. org/sgsystems/OpenAMU default. aspx。 











OpenHAN (Open Home Area Network ) 
开放 的 家 庭 局 域 网 

在 UtilityAMI 指导 下 的 工作 组 ， 前 者 是 UCAlug (公用 事业 通信 架构 国际 用 
PHR) 和 开放 式 智 能 电网 分 委员 会 的 一 部 分 。 它 制定 UtilityAMI2008 家 庭 局 域 
网 系统 需求 规格 。 这 个 规范 以 家 庭 局 域 网 与 公用 事业 和 用 户 的 接口 (如 电表 ) 
互 操作 性 与 技术 为 目标 。 

其 官方 网 址 是 http://www. osgug. ucaiug. org/sgsystems/ Openhan/ default. aspx。 
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OpenGIS? 
是 开放 地 理 空间 联盟 制定 的 标准 ， 以 使 各 种 地 理 处 理 技术 具有 互 操作 性 ， 


这 些 技术 使 网 络 、 无 线 和 基于 位 置 的 服务 ， 以 及 其 他 应 用 带动 复杂 的 空间 信息 
和 服务 。 





OpenRF™ (Open Radio Frequency) 
开放 的 无 线 电 频率 

是 为 HAN (家 庭 局 域 网 ) 应 用 提供 树 网 状 网 络 协议 和 事件 驱动 应 用 框架 的 
般 入 式 无 线 平台 。 





OpenSG (Open Smart Grid) 
开放 智能 电网 

是 UCAIug (公用 事业 通信 体系 结构 国际 用 户 组 织 ) 的 分 委员 会 ， 组 织 工作 
组 解决 智能 电网 需求 和 制定 互 操作 性 指导 方针 。 这 是 UCAlug 三 个 分 委员 会 之 
一 。 它 监督 以 下 工作 组 : 安全 ( UtliSec)、 通 信 (UtiComm)、 系 统 和 符合 性 工 
作 组 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. osgug. ucaiug. org/ default. aspx。 





Operating Reserve 
运行 备用 

是 调整 、 负 蓓 预测 错误 、 设 备 故障 和 超出 了 系统 预期 要 求 的 为 保障 当地 所 
需 的 电力 。 运 行 备 用 提供 了 一 个 安全 边际 ， 有 助 于 确保 可 靠 的 电力 供应 。 它 包 
括 旋转 备用 和 非 旋转 备用 。 








Operating Revenue 
营业 收入 

是 售 电 给 用 户 产生 的 收入 。 它 通过 不 同 的 收费 费用 来 收集 ， 包 括 电量 费 ， 
容量 ( 需 量 ) 费 、 消 费 服务 费 、 环 境 附加 费 、 燃 料 和 购买 电力 调节 费 。 随 电量 
变化 的 相关 成 本 一 般 通 过 电量 费 回收 。 不 随 电量 变化 的 成 本 ,通过 需 量 费 回收 。 














Order 706 
706 法 令 
是 FERC (美国 联邦 能 源 监管 委员 会 ) 于 2008 年 颁布 的 由 NERC (北美 电 
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力 可 靠 性 协会 ) 制定 的 八 个 用 于 保护 关键 基础 设施 的 可 靠 性 标准 ， 用 于 保护 关 
键 网 络 资产 。 


Order 888 
888 ik 

是 FERC (美国 联邦 能 源 监 管 委员 会 ) 于 1992 年 颁布 的 法 令 ， 要 求 公 用 事 
业 公司 为 独立 的 发 电 设施 开放 它们 的 输电 网 。888 法 令 要 求 公 用 事业 “功能 性 松 
顷 ”他们 的 发 电 和 传输 业务 ， 以 防止 其 对 关联 的 电力 生产 商 进行 反 竞 争 的 偏 祖 。 
由 此 产生 了 上 典型 的 独立 系统 运营 商 ， 即 公用 事业 继续 对 传输 设备 有 所 有 权 ， 但 
经 营 权 交 给 独立 的 委员 会 。888 法 令 包 括 对 ISO 建议 的 规则 ， 并 且 FERC (美国 
联邦 能 源 监管 委员 会 ) 保留 批准 ISO 选择 特定 规程 的 权力 。 








Order 889 
889 法 令 

是 FERC (美国 联邦 能 源 监管 委员 会 ) 于 1996 年 颁布 的 法 令 ， 其 在 开放 美 
国 能 源 市 场 成 为 竞争 的 市 场 中 起 到 关键 的 作用 。 它 制定 了 信息 必须 提供 给 市 场 
的 标准 ， 并 建立 输电 网 实时 信息 发 布 系统 来 共享 这 些 信 息 。 这 项 法 令 要 求 公用 
事业 共享 市 场 信息 ， 并 通过 输电 网 实时 信息 发 布 系统 提供 给 潜在 的 对 手 。 








Order 890 
890 法 令 

Æ FERC (美国 联邦 能 源 监管 委员 会 ) WS, 确定 了 在 计算 可 用 的 传输 能 
力 、 传 输 规划 、 开 放 接 入 传输 服务 条 款 和 条 件 等 领域 ,改革 了 输电 费 发 布 形 式 。 
它 增加 了 连 网 输电 规划 过 程 的 透明 度 。 


Order 2000 
2000 法 令 

是 FERC (美国 联邦 能 源 监 管 委 员 会 ) 法 规 ， 鼓 励 拥有 州 际 输电 设施 的 公用 
事业 加 入 区 域 输电 组 织 ， 以 提升 电力 批发 市 场 的 效率 ， 并 确保 可 靠 服务 的 最 低 
价格 。 此 法 规 还 概述 了 一 个 实体 成 为 区 域 输电 组 织 必须 满足 的 12 个 特征 和 功能 。 





ORNL (Oak Ridge National Laboratory ) 
美国 橡树 岭 国家 实验 室 

是 美国 能 源 部 下 属 最 大 的 科学 和 能 源 实验 室 。2000 年 4 月 起 由 美国 田纳西 
大 学 和 巴特 尔 研 究 所 合作 共同 管理 ， 它 有 包括 能 源 、 高 性 能 计算 和 纳米 材料 科 
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学 等 六 个 主要 任务 角色 。 能 源 方 面包 括 托管 ITER (国际 热 核 试验 堆 ) 国际 聚变 

试验 及 EERE (能 效 与 可 再 生 能 源 计划 ) 的 美国 项 目 办 公 室 ， 其 重点 是 研究 减少 

能 源 使 用 的 交通 和 工业 技术 、 建 筑 和 家 居 防 寒 保暖 ， 以 及 各 种 可 再 生 能 源 资 源 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. ornl. govo 





OSGi'™ Alliance ( Open Services Gateway Initiative Alliance) 
开放 性 通路 新 方案 联盟 

是 全 球 性 行业 联盟 ， 促 进 基 于 JAVA 的 规范 、 应 用 参考 、 测 试 条 件 和 认证 ， 
以 保证 基于 其 组 件 集成 平台 的 应 用 和 服务 的 互 操作 性 。 

其 官方 网 址 是 http : //www. osgi. orgo 


OSHAN (Open Source Home Area Network ) 
资源 开放 性 家 庭 局 域 网 络 

是 在 开发 中 的 免费 和 可 下 载 的 无 线 网 络 ， 运 行 在 900MHz 频带 使 用 带 有 IPv6 
低 功率 无 线 个 人 局 域 网 的 IEEE 802. 15. 4 IP 地 址 分 配 ， 并 支持 ZigBee 协议 。 它 
的 特点 是 低 功 耗 、 安 全 、 能 穿 透 墙壁 和 其 他 障碍 的 可 靠 网 络 ， 这 个 功能 对 更 高 
频率 网 络 是 个 挑战 。 





OTA (Over The Air) 
空中 下 载 
是 通过 无 线 向 设备 传输 软件 并 安装 更 新 的 能 力 。 


OTC (Once Through Cooling) 
直流 冷却 

用 于 发 电 领 域 , 来 自 沿 海 或 河口 的 水 流 过 电厂 基础 设施 ， 然 后 以 较 高 的 温 
度 返 回 水 体 环境 。 冷 却 水 提取 会 造成 负面 影响 ， 较 大 的 水 生生 物 ， 如 鱼 和 哺乳 
动物 ， 被 困 在 取水 设施 的 滤 网 处 ， 而 较 小 的 生物 ， 如 幼虫 和 卯 ， 被 吸入 冷却 系 
统 杀 死 。 在 美国 加 州 ， 州 水 资源 委员 会 制定 基于 技术 的 标准 来 执行 美国 联邦 清 
洁 水 法 案 第 316 (b) 和 减少 与 冷却 水 有 关 的 对 海洋 和 河口 生物 的 有 害 影 响 。 该 
政策 适用 于 19 个 现 有 电厂 (包括 两 座 核电 厂 )， 这 些 电 厂 目 前 从 该 州 的 沿海 和 
河口 每 天 吸取 150 亿 USgal” 的 水 用 于 直流 系统 。 该 术语 的 英文 还 可 以 写成 once- 
through cooling. ( 单 流 冷却 ) 。 





© 1USgal =3.78541dm3 ， 后 同 。 
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Outage 
停电 

是 输电 和 配 电 系统 无 法 正常 运作 的 时 间 段 ， 原 因 可 能 是 有 计划 的 ， 如 维修 ， 
也 可 能 是 计划 外 的 ， 如 天 和 气 或 设备 故障 。 


Outage Detection 
故障 检测 

能 够 自动 从 电表 或 变电站 通过 通信 将 故障 信息 反馈 给 公用 事业 机 构 ， 用 于 
加 快 故障 隔离 和 修复 工作 。 
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P2D ( Prices to Device) 
电价 到 设备 

是 指 公 用 事业 机 构 将 动态 价格 信号 提前 或 实时 地 发 送 到 用 户 的 设备 和 电 融 
上 的 技术 和 操作 ， 以 导致 用 户 当前 或 预定 的 操作 自动 调整 以 减少 高 峰 需 求 。 公 
用 事业 P2D 通信 可 以 连接 到 建筑 能 源 管理 体系 和 智能 设备 上 。 


Pacific Northwest Demand Response Project 
西北 太平 洋 需求 响应 项 目 

是 2007 年 设立 的 项 目 ， 豆 励 在 美国 太平 洋 西北 地 区 发 展 需求 响应 项 目 。 该 
项 目 得 到 美国 太平 洋 西北 地 区 四 个 州 、 博 纳 维尔 电力 管理 局 、 公 用 事业 以 及 西 
北 电 力 和 节能 委员 会 的 支持 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. nwcouncil. org/energy/ dr/Default. asp 














PAFC (Phosphoric-Acid Fuel Cell) 
磷酸 燃料 电池 

是 用 于 发 电 系 统 的 燃料 电池 技术 ,包括 热电 联 产 系统 。 这 是 一 个 成 熟 的 燃 
料 电池 技术 ， 由 磷酸 的 液体 电解 液 组 成 ， 并 要 求 所 作为 燃料 。 





PAN (Personal Area Network) 
个 人 局 域 网 

是 由 电脑 、 电 话 和 外 围 设备 等 组 成 并 由 某 种 无 线 连接 的 个 人 网 络 。 这 些 网 
络 通常 在 大 约 30ft 或 10m 范围 内 。 








Parasitic Loss 
附加 损失 

是 在 通常 的 能 源 应 用 中 ， 由 于 外 部 条 件 或 操作 而 不 是 设备 本 身 导致 的 能 量 
损失 。 如 电动 汽车 ， 用 于 克服 风 的 阻力 、 制 动 、 传 动 系统 摩擦 、 热 量 和 辅助 负 
载 (如 空调 和 热水器 ) 的 能 量 。 
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PCT (Participant Cost Test) 
参与 者 成 本 实验 

是 公用 事业 公司 和 监管 机 构 用 来 评估 能 效 项 目 及 其 组 合 的 成 本 效益 的 一 种 
实验 。 它 衡量 给 参与 能 效 项 目的 用 户 带 来 的 收益 。 





PCT (Programmable Communicating Thermostat) 
可 编程 通信 温 控 器 

是 根据 用 户 设 定时 间 和 温度 ， 控 制 采 暧 通风 空调 设备 并 与 公共 事业 通信 的 
温 探 需 。 它 可 用 于 需求 响应 项 目 ， 在 高 峰 时 段 修 改 需求 。 


PDC ( Phaser Data Concentration ) 
相 量 数据 集中 器 

是 从 相 量 测量 单元 收集 数据 并 将 其 传输 到 其 他 应 用 的 逻辑 单元 。 它 可 能 会 
暂时 缓冲 这 些 信息 ,但 不 存储 这 些 数据 。 








PEAC (Power Electronic Application Center) 
美国 电力 电子 应 用 中 心 

是 美国 电力 研究 院 在 美国 田纳西 州 诺 克 斯 维尔 的 实验 室 ， 研究 重 点 包括 电 
能 质量 问题 和 电网 中 的 分 布 式 发 电 或 能 源 的 互 连 。 它 有 一 个 评估 不 同 条 件 下 的 
分 布 式 能 源 兼 容 特性 的 试验 场 ， 称 为 分 布 式 能 源 电能 质量 园 。 它 还 参与 对 电网 
的 兼容 性 认证 的 研究 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. epri-peac. com/ 。 

















Peak Demand 
峰值 需求 

是 一 段 时 间 内 所 需 的 最 大 用 电 负 荷 ， 这 可 以 是 在 一 个 特定 时 间 点 的 最 大 负 
答 或 在 一 段 时 间 内 的 平均 值 。 它 也 被 称 作 峰 值 负 葆 。 


Peaker Plant 


峰值 电厂 
是 一 个 保留 在 最 高 峰 人 负荷 期 间 使 用 的 发 电机 组 。 它 也 被 称 作 调 峰 电厂 。 
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Peaking Capacity 
调 峰 能 力 
是 在 公用 事业 的 输电 和 配 电 系统 中 发 电机 的 总 容量 。 


PEEC ( Precourt Energy Efficiency Center) 
美国 普 雷 克 特 能 效 中 心 

是 美国 斯 坦 福 大 学 推广 节能 技术 、 系 统 和 做 法 的 研究 机 构 ， 强 调经 济 上 有 
吸引 力 的 部 署 。 该 中 心 研究 集中 在 了 解 和 克服 市 场 、 政 策 、 技 术 和 人 类 行为 方 
面 的 障碍 ， 这 些 障碍 影响 对 经 济 有 效 地 减少 能 源 使 用 和 公众 与 私人 决策 告知 。 




















PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 
聚合 体 电 解 液 膜 燃 料 电池 

是 汽车 燃料 电池 ， 也 称 为 质子 交换 膜 燃料 电池 ,使 用 氧 燃料 和 和 氧 产生 电力 
驱动 车 辆 。 


Performance-based Regulation 
基于 绩效 的 监管 

是 美国 州 监管 机 构 使 用 的 一 种 费 率 制定 策略 。 它 为 公用 事业 创造 财政 激励 
间 标 ， 其 中 可 以 包括 需求 侧 管 理 活 动 、 客 户 满意 度 、 成 本 降低 及 停电 因素 。 这 
是 服务 成 本 监管 模式 的 蔡 代 方 法 。 


Personal Information 
个 人 信息 

是 有 关 识别 他 或 她 的 个 人 数据 ,包括 姓名 、 出 生日 期 、 地 址 、 信 用 卡 记录 
和 其 他 描述 个 人 的 资料 。 


PEV (Plugin Eletric Vehicle ) 
插 电 式 电动 车 

是 任何 带 外 部 充电 插头 电池 的 汽车 ， 电 池 电 能 用 于 车 辆 的 驱动 。 搬 电 式 电 
动车 可 能 还 包含 车 载 发 电机 。 





Pharming 
网 址 嫁接 
是 一 种 网 络 安全 威胁 ， 将 恶意 代码 安装 在 计算 机 上 诱导 用 户 访 问 非法 网 站 。 
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Phase Voltage 
相 电 压 
是 测量 相 、 地 之 间 的 电压 。 


PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) 
插 电 式 混合 动力 电动 车 

是 结合 了 混合 动力 电动 车 和 电动 车 特点 的 汽车 , 但 拥有 较 大 的 可 从 标准 插 
座 充 电 的 电池 。 短 途 旅行 和 上 下 班 时 用 电能 ， 更 长 的 距离 用 内 燃 机 。 混 合 动 力 
电动 车 电池 充电 来 自 内 部 发 电机 发 电 和 制 动 再 生发 电 。 从 公用 事业 的 角度 来 看 ， 
PHEV 相当 于 家 庭 用 电 的 1/3, 29 330kW。PHEYV 车 载 电 压 调节 可 能 有 助 于 在 降 
低 风 力 发 电 的 间歇 性 方面 发 挥 作 用 。 





PHEV roaming charge (Plugin Hybrid Electric Vehile roaming charge) 
插 电 式 混合 动力 电动 车 漫游 费 

是 类 似 于 手机 漫游 费 的 概念 ， 为 电动 车 充电 提供 不 受 地 点 限制 的 计 费 架构 ， 
让 车 辆 所 有 人 ， 而 不 是 插座 所 有 人 支付 费用 。 





PHM (Prognostic Health Management) 


故障 预测 与 健康 管理 
是 观察 系统 或 部 件 、 感 知 异常 并 预测 未 来 故障 的 技术 。PHM 降低 了 维护 成 


本 ， 提 高 了 被 监控 设备 或 系统 的 可 用 时 间 。 


Physical Interface 
物理 接口 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 逻 辑 接口 通信 功能 的 标准 物理 
配置 。 





Picogrid 
微微 电网 

将 微 电 网 进一步 缩小 到 邻里 的 范围 ， 其 中 包括 它 自己 的 发 电 、 输 电 、 配 电 、 
能 源 存 储 和 能 源 管理 软件 ， 这 是 连接 到 公用 事业 电力 系统 的 微 电 网 ， 但 可 以 离 
网 独立 运行 一 段 时 间 以 响应 负 谷 伙 载 或 计划 外 断 电 。 
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PIER ( Public Interest Energy Research ) 
公共 利益 能 源 研究 

是 美国 加 州 能 源 委员 会 的 一 个 项 目 ， 为 促进 能 源 效率 和 需求 响应 、 可 再 生 
能 源 、 发 电 、 输 电 、 配 电 、 交 通 技术 项 目的 研发 和 部 署 提供 指导 和 资助 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. energy. ca. gov/research/annual, | reports. html, 





PJM (Pennsylvania, New Jersey, and Maryland Interconnection) 
宾 新 马 互 连 

PJM 是 区 域 输电 组 织 ， 管 理 美国 13 个 州 (有 些 州 是 部 分 ) 和 华盛顿 哥 伦 比 
亚 特 区 的 高 压 电 网 和 电力 批发 市 场 。 它 涵盖 了 宾 儿 法 尼 亚 州 、 新 泽 西 州 、 马 里 
兰州 、 特 拉 华 州 、 华 盛 顿 哥伦比亚 特区 、 弗 吉 尼 亚 州 、 西 弗吉尼亚 州 和 俄亥俄 
州 全 部 ， 以 及 伊利 诺 伊 州 、 密 歇 根 州 、 印 第 安 纳 州 、 肯 塔 基 州 、 北 卡罗来纳 州 
和 田纳西 州 部 分 地 区 ， 约 168500km^, HA 5100 万 人 口 。 它 是 北美 10 个 独立 系 
统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 之 一 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. pjm. com, 


Planning coordinator 
规划 协调 机 构 

是 区 域 电 网 功能 之 一 ， 有 助 于 大 容量 电力 系统 规划 和 运行 的 可 靠 性 。 规 划 
协调 机 构 负 责 区 域 规划 ,包括 与 其 他 地 区 协调 评估 大 电力 系统 长 期 可 靠 性 。 


PLC (Power Line Carrier) 
电力 线 载波 

是 一 种 通信 系统 ， 使 用 公用 事业 电力 线路 作为 通信 和 链 路 来 传输 仪表 数据 和 
其 他 公用 事业 系统 数据 。 有 些 智能 仪表 和 家 庭 局 域 网 络 的 解决 方案 使 用 电力 线 
进行 双向 通信 。 它 的 特点 是 极 低 的 带宽 和 与 电力 线 宽带 比 有 更 长 距离 的 传输 
能 力 。 





PLMA (Peak Load Management Alliance) 
峰值 负荷 管理 联盟 

是 一 个 非 营 利 性 组 织 ， 由 电力 供应 商 ， 自 动 减 载 系统 制造 商 、 咨 询 顾问 、 
研究 团体 和 行业 协会 组 成 ， 目 的 是 推广 使 用 价格 信号 (来 控制 ) 负荷 需求 响应 
的 概念 和 技术 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. peaklma. com/。 
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Plug In America 
插 电 美 国 

是 一 个 由 电动 车 拥有 者 组 成 的 非 营 利 性 组 织 ， 倡导 清洁 空气 和 能 源 独立 ， 
促进 电池 和 插 电 式 混合 动力 电动 车 的 发 展 和 使 用 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. pluginamerica. org/。 





PMA (Power Marketing Administration) 
电力 市 场 营销 管理 机 构 

是 美国 能 源 部 下 属 联邦 实体 ， 营 销 四 个 联邦 水 电 项 目 生产 的 电力 ， 这 四 个 
水 电 项 目 是 : 博 纳 维尔 电力 管理 局 、 东 南 电 力 管理 局 、 西 南 电 力 管理 局 和 西部 
地 区 电力 管理 局 。 























PMU (Phasor Measurement Unit ) 
相 量 测量 单元 

正 序 电压 和 电流 的 实时 测量 ， 提 供 动态 电网 的 感知 。 采 样 频率 为 30 次 /s， 
带 有 同步 到 公共 GPS 时 间 同 步 信号 的 测量 时 间 标 签 。 ( 相 比 较 ，SCADA 系统 每 
4s 测量 一 次 )。PMU 的 电压 幅 值 和 相 角 测量 必须 符合 IEEE C37. 118-2005 的 要 
求 。PMU 中 采集 到 的 变电站 数据 提供 了 电力 系统 状态 的 良好 快照 。PMU 采用 的 
测量 方法 叫 同步 相位 。PMU 可 用 于 电力 系统 自动 化 ， 提 高 电网 的 可 靠 性 ， 并 在 
负荷 需求 相应 管理 中 起 辅助 作用 。PMU 的 一 个 例子 是 数字 继 电 保护 器 。 











PNNL ( Pacific Northwest National Lab) 
美国 太平 洋 西北 国家 实验 室 

是 由 巴特 尔 研究 所 运营 的 有 多 个 研究 使 命 的 美国 能 源 部 实验 室 。 这 些 使 命 
包括 采用 更 宽 领 域 的 监测 和 实时 分 析 工 具 提高 电网 的 可 靠 性 和 生产 率 。 它 参加 
GridWise 测试 人 对 价格 信号 反应 的 实证 项 目 。 该 实验 室 开发 了 一 种 可 在 家 电 中 
使 用 的 被 称 为 GridFriendly™ 的 控制 器 电路 。 它 还 有 一 个 作为 研发 平台 的 功能 控 
制 中 心 ， 被 称 为 电力 基础 设施 运营 中 心 (EIOC) ， 提 供 美国 东部 和 西部 电网 实际 
数据 。 它 正在 与 美国 劳伦斯 们 克利 国家 实验 室 和 美国 桑 迪 亚 国家 实验 室 合 作对 
智能 电网 进行 相关 的 数学 分 析 。 其 他 研发 集中 在 建筑 物 诊 断 和 自动 化 控制 、 能 
源 法 规 和 标准 、 市 场 转型 和 能 源 项 目 设计 和 实施 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. pnl. gov/。 
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Potential Peak Reduction 
潜在 的 峰值 降低 

在 事件 触发 要 求 减少 负荷 时 能 够 减少 的 负荷 。 它 不 是 实际 的 峰值 下 降 。 对 
公用 事业 来 讲 ， 计 算 值 是 参与 者 每 年 在 峰值 负荷 时 减少 需求 量 的 总 和 。 对 于 独 
立 系统 运营 商 和 区 域 输电 组 织 ， 计 算 值 是 参与 者 在 独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 
织 系统 峰值 时 一 致 减少 能 力 的 总 和 。 对 负 蓓 缩减 服务 商 (CSP) 而 言 ， 计 算 值 是 
该 地 区 峰值 时 他 们 的 负荷 需求 响应 计划 参与 者 一 致 减少 能 力 的 总 和 。 


Power Conversion and Efficiency 
电能 转换 和 效率 

描述 设备 输出 功率 与 输入 功率 的 比率 。 例 如 ， 逆 变 咒 将 直流 电 转 化 为 交流 
电 时 会 有 能 量 损失 ， 因 此 这 个 效率 可 以 帮助 识别 最 有 效率 的 设备 。 对 于 很 多 设 
备 ， 失 去 的 能 量 转换 成 热能 。 也 称 为 功 耗 。 


Power Electronics 
电力 电子 技术 

是 使 用 电子 元 需 件 远 距 离 处 理 和 控制 电力 的 技术 知识 领域 。 设 备 包括 输电 
系统 的 变 流 器 、 逆 变 器 和 整流 央 。 


Power Exchange 
电力 交易 
通过 提前 一 天 或 1h 发 电 和 需求 的 竞拍 为 现货 市 场 提供 电力 的 实体 。 





Power Marketer 
电力 营销 商 

是 从 事 购 买 和 出 售 电力 的 商业 实体 。 电 力 营销 商 通常 不 拥有 发 电 或 输电 设 
施 。 电 力 营销 商 与 经 纪 人 不 同 ， 对 电力 拥有 所 有 权 并 参与 州 际 贸 易 。 这 些 实体 
必须 在 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 备案 ， 以 获得 电力 营销 商 的 身份 。 


Power Pool 
电力 联营 体 

两 个 或 多 个 互 连 的 公用 事业 汇集 资源 为 他 们 的 客户 提供 可 靠 和 经 济 的 电力 
和 能 源 供应 。 资 源 可 能 包括 发 电 设施 、 输 电 系 统 的 使 用 和 后 台 管 理 的 应 用 。 
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Power Quality Monitoring 
电能 质量 监测 

指 AMI (先进 计量 系统 ) 识别 、 记 录 任 何事 件 并 发 回 给 公用 事业 的 能 
事件 包括 与 可 靠 性 相关 的 电压 或 频率 不 在 可 接受 的 范围 内 。 





Power Systems Management 
电力 系统 管理 

包括 控制 中 心 、 变 电站 和 设备 的 运营 管理 系统 ， 涵 盖 与 设备 、 系 统 和 数据 
库 远 程控 制 和 监控 的 接口 。 


Power Tower 
发 电 塔 

是 一 列 镜 子 组 成 的 日 光 反 射 镜 ,能 够 跟踪 太阳 并 将 太阳 辐射 集中 到 中 央 交 
换 器 或 接收 器 上 来 发 电 。 它 用 于 公用 事业 发 电 ， 从 30MW 到 400MW。 





PPA (Power Purchase Agreement ) 
购 电 协议 

是 电力 生产 商 和 用 户 订 立 的 合同 。 购 电 协 议 要 求 电 力 生 产 商 在 合同 期 内 以 
确定 的 价格 供电 ， 承 担 价格 波动 带 来 的 风险 。 





PPM (Pre-Paid Metering) 
预付 费 计量 

是 将 电费 或 燃气 费 放 入 智能 卡 的 购买 计划 。 智 能 卡 插入 购买 人 家 里 的 显示 
装置 中 。 显 示 装 置 测 量 消耗 量 并 从 智能 卡 中 扣 款 。 智 能 卡 可 以 在 指定 的 零售 点 
充值 。 









































PQR (Power Quality and Reliability) 
电能 质量 和 可 靠 性 

是 有 关 电 网 性 能 的 两 个 单独 测量 但 又 密切 相关 的 概念 。 电 能 质量 是 有 关 维 
持 电压 和 频率 在 可 接受 的 范围 内 ， 以 保证 系统 的 可 靠 性 。 闪 烁 是 一 个 电能 质量 
差 的 例子 。 可 靠 性 针对 电力 中 断 如 全 部 失 压 ， 有 三 个 通用 指标 : 系统 平均 停电 
频率 指标 、 系 统 平均 停电 时 间 指 标 和 客户 平均 停电 时 间 指 标 。 
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Prime Mover 
原 动 机 

是 把 能 量 转化 为 电力 的 设备 ， 如 汽轮机 、 内 燃 机 、 太 阳 能 系统 、 水 轮机 或 
风力 涡轮 机 。 


Privacy 
隐私 权 

从 智能 电网 角度 来 看 ， 是 采集 、 使 用 和 分 享 能 源 或 (水 ) 的 消费 数据 和 其 
他 个 人 信息 的 个 人 权利 。 


Privacy by Design 
隐私 原则 

是 一 套 由 加 拿 大 安大略 隐私 委员 会 制定 的 原则 。 这 些 原则 被 美国 致力 于 智 
能 电网 的 公用 事业 审查 ， 来 确定 它 在 美国 使 用 的 可 能 性 。 

其 官方 网 址 是 http://www. privacybydesign. ca/。 


Prosumer 
产销 者 

是 由 Alvin Toffler 创造 的 术语 ， 用 于 形容 生产 型 消费 者 。 这 是 非常 适合 于 分 
布 式 发 电 的 情况 ， 其 中 的 电力 生产 者 也 可 能 是 公用 事业 、 负 和 荷 集 成 商 和 其 他 能 
源 提供 商 。 





Protocol 
协议 

是 硬件 层面 能 够 进行 数据 交换 和 应 用 程序 方面 能 够 进行 数据 交换 的 通信 定 
义 和 规 则 标准 。 在 开放 系统 互 连 模式 中 每 层 有 一 个 或 多 个 协议 ， 由 通信 两 端 共 
同 承认 或 遵守 。 


PSERC (Power Systems Engineering Research Center) 
电力 系统 工程 研究 中 心 

是 一 个 大 学 和 工业 合作 机 构 ， 致 力 于 电力 和 能 源 方案 研究 开发 ， 并 为 电力 
工业 建立 职业 教育 基础 。 有 三 个 主要 研究 领域 : 系统 研究 、 市 场 研究 和 输 配 电 
技术 研究 。 

其 官方 网 址 是 http://www. pserc. wisc. edu, 
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Pseudo Generation 
虚拟 发 电 

是 具有 自动 消减 控制 ， 以 确保 它 遵 从 负荷 需求 响应 信号 并 减少 其 负载 的 虚 
拟 发 电 资源 。 





PTCRB (PCS Type Certificate Review Board) 
PCS 标准 认证 审查 委员 会 

是 一 个 全 球 性 组 织 ， 提 供 GSM ( 全球 移动 通信 系统 ) 和 UMTS (通用 移动 
通信 系统 ) 设备 认证 框架 。 它 包括 决定 测试 规范 和 方法 ， 以 支持 设备 认证 进程 。 
它 授权 第 三 方 实验 室 进行 测试 ， 也 为 有 关 设 备 测试 标准 制定 机 构 提 供 意 见 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. pterb. com/ o 








PTEM (Physical-Technical-Economic Model) 
物理 技术 经 济 模型 

是 一 个 为 能 源 效率 计划 设计 的 模型 ,专注 于 技术 设备 ， 并 假设 所 有 的 能 源 
使 用 者 是 由 经 济 动机 和 理性 选择 支配 的 。 





PUC (Public Utilities Commission ) 
美国 公用 事业 委员 会 

是 美国 州 监管 部 门 的 一 个 共同 称谓 ， 监 督 投资 者 所 有 的 公共 事业 、 电 信 、 
有 线 电视 和 其 他 领域 。 


PUE (Power Usage Effectiveness) 
电力 使 用 效率 

是 一 个 数据 中 心 能 效 测量 指标 ， 测 量 有 多 少 电 力 直接 用 于 计算 ， 与 数据 中 
心 的 照明 和 冷却 等 辅助 服务 电力 相 比较 。 计 算 方 法 是 进入 数据 中 心 电 量 除 以 用 
来 运行 计算 机 基础 设施 的 总 电量 。 








PURPA ( Public Utilities Regulatory Policies Act) 
公用 事业 监管 政策 法 案 

是 一 个 在 1978 年 制定 的 法 案 ， 要 求 公 用 事业 将 符合 资格 的 发 电 设施 连接 到 
输电 网 。 该 法 案 同 时 要 求 公 用 事业 从 合格 的 发 电 设施 购买 电力 ， 避 免 额 外 的 公 
用 事业 发 电 设施 的 成 本 ; 州 政府 可 以 确定 避免 的 成 本 有 多 少 ， 由 此 决定 公用 事 
业 必 须 从 外 部 购买 多 少 电 力 。 典 型 的 避免 的 费用 是 传统 电厂 运行 的 燃料 费用 ， 
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因此 该 法 案 为 可 再 生 能 源 与 碳 基 燃料 在 发 电 市 场 进行 范 争 奠定 了 基础 。 


PV (Photo-Voltaic) 
是 一 种 将 太阳 光 直 接 转换 成 电能 的 太阳 能 技术 。 光 伏 包括 产生 直流 电 的 光 
敏 二 极 管 ， 用 逆 变 器 将 直流 电 转 变 为 交流 电 。 
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QF (Quality Facility ) 
合格 发 电 设 施 
是 用 可 再 生 能 源 或 一 种 工业 废 热 在 现场 发 电 并 可 将 电力 供 到 大 电力 系统 的 


设施 。 





QoS (Quality of Service) 
服务 质量 

是 一 个 通信 术语 ， 它 可 以 用 消息 延迟 、 消 息 到 期 日 、 误 码 率 、 丢 包 、 传 输 
经 济 成 本 、 发 射 功率 和 其 他 指标 量化 。 


Qualified Smart Grid system 
合格 的 智能 电网 系统 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 , 在 2013 年 1 月 1 日 前 公用 事 
业 或 能 源 服务 提供 商 的 任何 智能 电网 系统 投入 服务 的 部 署 。 它 包括 输 配 电 检 测 
和 通信 设备 ， 仪 表 或 传感器 和 集成 进 公 用 事业 系统 的 控制 设备 ， 零 售 分 销 商 或 
营销 商 ， 软 件 和 分 布 式 发 电 集 成 控制 。 





Quick-Start Reserve 
快速 启动 备用 

是 满足 独立 系统 运营 商 的 要 求 ， 在 10min 内 可 从 未 同步 状态 达到 满 发 的 备用 
能 力 。 
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Radial Feeder 
径 向 馈 路 

是 变电站 中 将 电力 从 变电站 输送 给 用 户 的 设备 。 馈 路 设备 包括 变压器 、 稳 
压 咒 和 电容 需 。 





Radial Network 
径 向 网 络 

是 配 电网 络 的 一 种 类 型 。 单 线 从 主 配 电线 路 传输 到 单个 用 户 。 一 个 典型 的 
应 用 是 对 农村 地 区 的 独立 负荷 。 


Range Anxiety 
里 程 焦虑 

许多 传统 车 主 对 电动 汽车 不 能 支持 他 们 的 行驶 里 程 的 担心 ， 或 担心 充电 站 
不 在 他 们 的 旅行 范围 内 。 这 被 认为 是 在 美国 电动 车 被 采用 的 主要 障碍 。 








RAP (Regulatory Assistant Project) 
监管 支持 项 目 

是 由 经 验 丰富 的 公用 事业 监管 者 于 1992 年 成 立 的 非 营利 性 组 织 ， 为 政府 官 
员 提 供电 力 公 用 事业 监管 的 辅助 研究 、 分 析 和 教育 。 工 作 涵 盖 了 国内 和 全 球 公 
用 事业 监管 者 关注 的 电力 公用 事业 重组 、 电 力 部 门 的 改革 、 可 再 生 资 源 的 开发 、 
高 效率 市 场 的 开发 、 基 于 绩效 的 监管 、 需 求 侧 管 理 和 绿色 电价 。 它 还 为 监管 者 
提供 技术 援助 、 培 训 和 政策 研究 制定 。 该 机 构 是 美国 能 源 部 和 环境 保护 局 在 国 
家 行动 计划 和 能 源 效益 方面 的 顾问 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. raponline. org/。 








RAS (Remedial Action Scheme) 
补救 行动 方案 

是 防止 在 意外 情况 下 设施 超载 的 基于 变电站 的 进程 。 方 案由 变电站 内 或 相 
邻 的 变电站 的 控制 器 完成 监测 、 事 件 侦 测 和 缓解 过 程 。 也 称 为 系统 完整 性 保护 
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方案 (SIPS), 


Rate 
m 
是 某 一 时 段 电 的 价格 。 费 率 由 监管 机 构 核 准 。 


Rate Base 
费 率 基础 

是 按照 监管 机 构 确 定 的 回报 率 ， 公 用 事业 人 允许 基于 资产 而 获得 的 回报 。 
计 计 算 价 值 包括 公允 值 、 诺 慎 投 资 、 重 建 投资 、 重 建成 本 或 原始 成 本 。 


n» 


Rate Case 
费 率 实例 
是 用 于 设置 公用 事业 费 率 的 监管 过 程 。 


Rate Features 
费 率 特征 
是 提供 给 公用 事业 用 户 的 费 率 或 费 率 描述 。 








Rate of Return on Rate Base 
费 率 基础 上 的 回报 率 
是 公用 事业 公司 将 赚 取 的 净 营 业 收 入 的 比例 计算 为 费 率 基础 的 百分数 。 














Rate Schedule 
费 率 表 
是 监管 机 构 核 准 的 说 明 ， 包 括 财务 条 款 和 公用 事业 向 客户 供电 的 条 件 。 








Rate-making Authority 
费 率 决 策 机 构 

是 由 美国 州 或 联邦 立法 机 构 授 权 的 机 构 ， 负 责 批准 /否决 公用 事业 的 费 率 ， 
如 公用 事业 委员 会 。 


R&D (Research and Development) 
研发 
是 促进 新 解决 方案 进入 到 试用 或 示范 阶段 必需 的 一 系列 行动 。 
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RCD (Remote Connect/Disconnect ) 
远程 连接 / 断 开 

是 智能 电表 使 电力 服务 启动 和 停止 的 功能 ， 而 不 需要 实地 访问 该 仪表 的 
功能 。 





RD&D (Research, Development, and Demonstration ) 
研发 和 示范 
是 为 促进 公用 事业 考虑 部 署 新 的 解决 方案 的 一 系列 必要 行动 。 





RDSI ( Renewable and Distributed Systems Integration ) 
可 再 生 和 分 布 式 系统 集成 
是 鼓励 公共 /私营 参与 微 电 网 技术 、 分 布 式 发 电 和 储 能 、 双 向 通信 和 需求 响 
应 示范 项 目的 美国 能 源 部 项 目 。 其 目标 是 到 2015 F, MERRIE IRD 2096 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. oe. energy. gov/renewble. htm, 








RDT&E (Research, Development, Test, and Evaluation) 
研发 、 测 试 和 评估 

是 从 研究 和 开发 中 创造 新 技术 的 过 程 ， 通 过 测试 和 评估 确认 这 些 结果 。 在 
军事 技术 研发 中 经 常 使 用 。 


RE (Regional Entity) 
区 域 实体 

是 供应 北美 和 墨西哥 巴 机 加州 大 部 分 电力 的 八 个 区 域 组 织 。 这 些 实体 和 委 
员 会 是 美国 佛罗里达 州 可 靠 性 协调 委员 会 、 中 西部 可 靠 性 组 织 、 东 北 电 力 协 调 
委员 会 、 可 靠 性 第 一 公司 、 东 南 可 靠 性 协会 、 西 南 电力 联营 区 域 实体 、 德 克 萨 
斯 州 地 区 实体 和 西部 电力 协调 委员 会 。 区 域 实体 由 投资 者 所 有 的 公用 事业 ， 联 
邦 电力 机 构 ， 农 村 电力 合作 组 织 ， 州 、 市 和 省 公用 事业 ， 独 立 发 电 商 ， 电 力 营 
销 商 和 最 终 用 户 组 成 。 也 称 为 可 靠 性 委员 会 或 区 域 。 






































Reactive Power 
无 功 功率 

是 建立 并 维持 交流 设备 电场 的 那 部 分 电力 。 它 是 由 发 电机 、 同 步调 相 器 或 
电容 产生 ， 并 直接 影响 电力 系统 电压 。 它 通常 表示 为 kvar 或 Mvar， 它 是 视 在 功 
率 与 有 功 功率 的 相 量 差 。 
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Reactive Power Compensation 
无 功 补偿 

是 专门 设计 的 用 于 解决 潜在 的 网 络 不 稳定 和 提高 交流 电力 系统 性 能 装置 的 
部 署 。 这 些 设备 包括 减少 无 功 功率 需求 的 电容 器 组 或 静止 无 功 补 偿 器 。 这 些 设 
备 的 使 用 减少 了 二 氧化 碳 的 排放 量 、 成 本 和 传输 损耗 ， 因 为 它 消 除了 扩大 系统 


Z3 ELE 


容量 需求 。 








REC ( Renewable Energy Certificate ) 
可 再 生 能 源 证 书 

是 由 美国 政府 机 构 颁 发 的 ， 用 于 增加 可 再 生 能 源 的 生产 。 该 证 书 有 两 个 主 
要 市 场 : 自愿 和 强制 。 自 愿 市 场 使 用 户 (住宅 、 工 商业 ) 支持 可 再 生 能 源 ， 即 
使 现在 供给 他 们 的 电力 还 不 是 可 再 生 能 源 发 出 的 。 强 制 的 市 场 已 经 在 一 些 美国 
州 存在 ， 要 求 发 出 或 售 出 一 定 比 例 的 可 再 生 能 源 电力 。 如 果 公 用 事业 没有 可 再 
生 能 源 发 电 来 源 ， 他 们 可 以 购买 和 销售 证 书 ， 以 达到 相应 的 百分比 。 也 被 称 为 
可 再 生 能 源 积 分 。 








Recloser 
重合 器 

是 配 电网 中 判断 和 中 断 故 障 并 在 断 电 瞬间 后 自动 恢复 服务 的 开关 。 有 单 相 
和 三 相 重 合 器 。 


Regional Grid 
区 域 电 网 

是 美国 现 有 的 能 源 网 ， 它 包括 三 个 大 型 区 域 电网 或 互 连 ， 有 东部 电网 、 西 
部 电网 和 德 克 萨 斯 州 电 网 。 

















Regulation 
调节 
是 电力 生产 中 一 秒 接 一 秒 地 调整 以 便 达 到 系统 负荷 要 求 和 安排 系统 频率 的 


调整 。 


Reliability 
可 靠 性 
是 在 大 电网 背景 下 ， 北 美 电力 可 靠 性 协会 定义 电力 可 靠 性 为 即使 意外 设备 
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故障 或 其 他 因素 减少 可 用 电量 ， 也 能 够 满足 终端 用 户 电力 需求 的 能 力 。 它 是 根 
据 频 度 、 持 续 时 间 和 事件 量 级 〈 如 停电 ) 来 衡量 对 用 户 的 影响 。 可 靠 性 的 两 个 
主要 特征 是 足够 性 和 安全 性 。 从 智能 电网 的 角度 来 看 ， 它 是 可 以 代替 发 电 的 可 
调度 的 需求 啊 应 和 需求 侧 资 源 。 





Reliability Coordinator 
可 靠 性 协调 机 构 

是 负责 大 电力 系统 的 实时 运作 和 次 日 分 析 、 保 障 可 靠 运 行 的 最 高 层次 权力 
组 织 ， 与 其 他 部 门 一 起 使 用 工具 、 流 程 和 规程 防止 或 减轻 突 发 运行 状况 。 











Reliability coordinator area 
可 靠 性 协调 机 构 区 域 

是 将 一 个 或 多 个 平衡 权威 区 域 纳入 其 中 的 地 域 定义 。 它 包括 可 靠 性 协调 机 
构 区 域 的 发 电 、 输 电 和 负荷。 


Renewable Electricity 
可 再 生 能 源 电力 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 从 可 再 生 能 源 获得 的 电力 ， 例 
如 风能 、 太 阳 能 、 生 物质 能 或 燃料 电池 。 


Renewable Energy Resource 
可 再 生 能 源 资 源 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 不 依赖 化 石 燃 料 来 发 电 的 能 
源 ， 例 如 风能 、 太 阳 能 、 地 热 或 生物 质 。 


Renewable Resource 
可 再 生 资 源 

是 任何 通过 自然 周期 或 可 持续 管理 可 以 再 生 、 更 换 或 补充 的 能 源 。 可 再 生 
资源 包括 风能 、 太 阳 能 、 地 热 和 水 力 发 电 。 


Reporting Party 
报告 缔约 方 
是 北美 电力 可 靠 性 协会 系统 中 负责 维护 需求 响应 数据 的 实体 。 这 些 实体 可 
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能 包括 平衡 当局 、 负 荷 服务 实体 、 规 划 部 门 和 可 靠 性 协调 机 构 实 体 ， 一 般 负 责 
调度 需求 响应 项 目 、 产 品 或 服务 。 





RESA (Retail Energy Supply Association) 
零售 能 源 供应 协会 

是 零售 能 源 供应 商 的 行业 协会 ， 促 进 住宅 、 商 业 和 工业 零售 能 源 市 场 的 竞 
争 力 。 

其 官方 网 址 是 http://www. resausa. org/ o 





RESCO (Renewable-based Energy Secure Communities) 
可 再 生 能 源 保障 社区 

是 美国 加 州 能 源 委 员 会 公共 利益 能 源 研究 中 心 研究 、 开 发 和 部 署 的 新 方案 ， 
在 新 社区 中 使 用 可 再 生 能 源 以 及 能 效 、 智 能 电网 一 体 化 、 能 源 存 储 、 混 合 冷却 、 
热电 联 产 (如 生物 燃料 ) 。 


Resilience 
恢复 力 
是 系统 抵抗 故障 并 迅速 从 故障 中 恢复 的 能 力 。 


Resource Adequacy 
资源 充足 

是 为 可 靠 的 电力 服务 确保 充足 备用 的 政策 。 美 国 已 有 几 个 州 ， 特 别 是 加 州 ， 
对 投资 者 所 有 的 公用 事业 和 电力 服务 供应 商 有 资源 充足 率 的 标准 ， 以 确保 有 足 
人 够 的 电力 发 电量 以 满足 需求 及 在 峰 荷 期 所 需 储备 加 上 15% ~ 18% 的 规划 备用 容 
量 。 这 一 政策 将 保证 提前 一 年 以 上 有 足够 的 资源 来 满足 该 州 的 能 源 需求 。 








Resource Planner 
资源 策划 者 

是 有 助 于 大 电力 系统 可 靠 的 规划 和 运行 的 区 域 功 能 之 一 。 资 源 规划 者 的 责 
任 是 确保 有 足够 资源 满足 区 域 输电 组 织 或 独立 系统 运营 商 辖区 内 的 负 和 荷 。 





Retail Electric Supplier 
零售 电力 供应 商 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ,已 经 售 出 至 少 100 万 MWh E 
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量 给 消费 者 的 电力 公用 事业 ， 在 2009 年 修订 的 PURPA (公用 事业 监管 政策 法 
案 ) 中 有 描述 。 


Retail Power 
零售 电力 

是 住宅 、 工 商业 用 户 实际 支付 的 电费 价格 。 零 售 电力 通常 是 由 监管 部 门 
控制 。 


RETI (Renewable Energy Transmission Initiative) 
可 再 生 能 源 输 电 新 方案 

是 美国 加 州 在 全 州 范围 内 确定 输电 工程 支持 可 再 生 能 源 目 标 和 政策 的 提案 ， 
它 促 进 输电 走廊 的 设计 和 输电 与 发 电 的 选 址 和 许可 。 它 将 评估 2020 年 之 前 在 开 
发 成 本 效益 高 和 环境 友好 方面 的 电力 供应 有 竞争 力 的 新 能 源 区 域 。 其 成 员 包 括 
加 州 公用 事业 委员 会 、 加 州 能 源 委 员 会 、 加 州 独立 系统 运营 商 以 及 一 些 公 共 的 
公用 事业 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. energy. ca. gov/reti/ o 








Revenue Requirement 
收入 要 求 

是 为 支付 所 有 运营 成 本 和 资本 成 本 ,税金 和 债务 利息 (包括 合理 的 投资 回 
报 ) ， 公 用 事业 必须 向 用 户 收取 的 总 金额 。 





RF Mesh Network ( Radio Frequency Mesh Network ) 
无 线 射 频 网 状 网 络 

通常 设计 为 完全 访问 或 部 分 访问 的 拓扑 结构 的 无 线 网 络 。 每 个 通信 设备 是 
一 个 节点 或 接 入 点 。 并 且 在 完全 访问 的 拓扑 结构 中 ， 所 有 的 节点 都 可 以 互相 会 
话 。 在 部 分 访问 的 拓扑 结构 ， 节 点 只 是 与 一 些 节点 会 话 ， 而 不 是 所 有 的 节点 。 
需要 考虑 可 靠 性 、 宛 余 性 与 成 本 、 设 计 挑 战 之 间 的 权衡 。 


RFC (Reliability First Corporation ) 
可 靠 性 第 一 公司 

是 一 个 非 营 利 性 公司 ， 其 工作 重点 是 确保 大 电力 系统 遵从 可 靠 性 标准 和 监 
测 标准 及 对 系统 可 靠 性 的 评估 ， 并 加 强 对 区 域内 的 互 连 电 力 系统 安全 。 它 是 北 
美 电力 可 靠 性 协会 八 个 区 域 实体 或 可 靠 性 的 地 区 之 一 。 该 公司 在 美国 印第安 纳 
州 、 密 歇 根 州 、 俄 效 俄 州 、 宾 夕 法 尼 亚 州 、 新 泽 西 州 、 特 拉 华 州 、 马 里 兰州 、 
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西 弗 吉 尼 亚 州 和 弗吉尼亚 州 ， 及 伊利 诺 伊 州 、 威 斯 康 星 州 、 肯 塔 基 州 、 田 纳西 

州 和 华威 顿 哥伦比亚 特区 的 部 分 地 区 运营 。 该 公司 由 东 中 部 可 靠 性 组 织 、 太 平 

洋 中 区 委员 会 和 美国 中 部 互 连 电 力 网 络 (在 该 地 区 以 前 的 可 靠 性 组 织 ) 构成 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. rfirst. org/ Default. aspx。 





RFC (Request for Comment) 
请 求 评论 

是 用 于 制定 、 讨 论 和 确定 标准 的 互联 网 工程 任务 组 文件 。 请 求 评论 规范 要 
在 至 少 一 家 厂商 实施 之 后 才能 被 接受 为 标准 。 


RFID ( Radio Frequency Identification ) 
射频 识别 

是 使 用 RFID 标签 通过 无 线 电 波 来 识别 和 追踪 资产 的 无 线 技术 。 有 源 RFID 
标签 有 一 个 电池 来 传递 信息 ， 无 源 RFID 标签 如 果 不 借助 中 间 设 备 ( 读 卡 右 ) 不 
能 传输 信息 。RFID 技术 可 以 传递 智能 电网 的 遥测 信息 。 


RFP (Request for Proposal) 
提案 申请 

是 一 个 正式 的 过 程 ， 它 提供 文件 证 明 产品 、 服 务 或 解决 方案 的 需求 ， 并 要 
求 详细 的 供 货 商 反馈 和 价格 信息 。 














RGGI (Regional Greenhouse Gas Initiative) 
区 域 温室 气体 新 方案 

是 2009 年 在 美国 10 个 东北 部 和 大 西洋 中 部 各 州 发 起 的 一 项 计划 ， 这 是 在 美 
国 第 一 个 基于 拍卖 的 强制 性 减少 温室 气体 排放 的 努力 。 目 标 是 到 2018 年 减少 电 
力 部 门 20% 的 二 氧化 碳 排 放量 。 它 涉及 所 有 生产 能 力 超 过 25MW 的 发 电 设施 。 
参与 的 州 包括 康涅狄格 州 、 特 拉 华 州 、 缅 因 州 、 马 里 兰州 、 马 萨 诸 塞 州 、 新 军 
布什 尔 州 、 新 泽 西 州 、 纽 约 州 、 罗 德 岛 州 和 佛蒙特 州 。 每 个 州都 有 一 个 排放 预 
算 ， 并 且 补 贴 价格 在 整个 地 区 是 统一 的 。 至 少 25% 拍卖 收入 必须 用 于 促进 低 碳 
能 源 的 发 展 ， 并 使 其 他 消费 者 受益 。 

其 官方 网 址 是 http : // www. rggi. org/home。 














RIM (Rate-payer Impact Measure) 
电力 用 户 影 响 度量 
是 公用 事业 公司 和 监管 机 构 用 来 评 佑 能 效 和 组 合 方案 的 成 本 效益 测试 方法 。 
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该 方法 测试 对 公用 事业 经 营利 润 的 影响 ， 以 确定 是 否 必须 提高 费 率 以 维持 这 些 
利润 。 


ROA (Return on Assets ) 
资产 回报 率 

净 收 入 额 除 以 资产 总 额 。 它 是 衡量 公用 事业 公司 相对 其 总 资产 的 一 利 能 力 
指标 ,或 公用 事业 使 用 资产 产生 收益 的 有 效 性 


ROLL ( Routing Over Low power and Lossy networks) 
低 功 耗 网 络 路 由 

互联 网 工程 任务 组 工作 组 定义 IPv6 路 由 架构 框架 名 称 ， 网 络 类 型 可 分 为 工 
业 、 住 宅 、 商 业 大 厦 和 城市 。 特 别 强调 网 络 中 存在 大 量 的 能 入 式 设备 时 的 高 可 
靠 性 和 连接 性 ， 并 关注 安全 性 和 可 管理 性 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ietf. org/html. charters/roll-charter. html; 





RPS ( Renewable Power or Portfolio Standards) 
可 再 生 能 源 电力 配额 制 

要 求 发 电 的 一 定 比 例 必 须 来 自 可 再 生 能 源 的 标准 。 为 公用 事业 建立 的 标准 ， 
美国 各 个 州 不 同 。 


RTO ( Regional Transmission Orgnization ) 
区 域 输电 组 织 

这 些 美国 联邦 能 源 监 管 委 员 会 监管 的 实体 类 似 于 独立 系统 运 党 商 ， 并 具有 
监测 系统 负荷 和 电压 情况 、 运 营 输电 、 监 督 发 电 ， 以 及 创建 和 部 署 应 急 计划 和 
紧急 程序 类 似 的 功能 。 它 们 是 根据 美国 联邦 能 源 监管 委员 会 2000 法 令 建 立 的 。 
独立 系统 运营 商 / 区 域 输电 组 织 也 进行 现货 (或 第 一 天 ) 的 市 场 交易 和 前 一 天 
(或 第 2 R) 的 市 场 交易 。 在 北美 有 四 个 区 域 输电 组 织 ， 中 西部 独立 系统 运营 
商 ， 新 英格兰 独立 系统 运营 商 ，PJM 以 及 西南 电力 联营 体 。 


RTP (Real-Time Pricing) 
实时 价格 

这 种 被 公用 事业 使 用 的 定价 选项 或 费 率 结构 ， 是 需求 响应 的 一 部 分 ， 为 的 
是 减少 能 源 使 用 。 其 目的 是 鼓励 用 户 在 较 低 的 价格 时 段 使 用 能 源 。 这 种 定价 会 
基于 批发 电 角 的 当时 现货 交易 价 ， 或 是 前 一 天 的 批发 电能 交易 价 ， 或 前 一 小 时 
的 批发 电能 交易 价 而 改变 。 这 种 定价 方法 目前 用 于 商业 和 工业 的 大 部 分 用 户 ， 
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在 采用 先进 计量 系统 和 真正 的 “价格 到 设备 ”的 能 力 后 ， 它 就 可 用 于 住宅 用 户 
了 。 这 是 一 种 不 可 调度 资源 。 


RTR ( Real-Time Ratings) 
实时 输电 容量 额定 值 

是 让 电网 运营 商 知 道 传 输 线 路 实时 的 真实 容量 ， 而 不 是 阶段 性 更 新 的 静态 
假设 值 的 监控 技术 。 


RTU (Remote Terminal Unit) 
远程 终端 单元 

是 进行 遥控 和 信息 传输 到 控制 器 的 设备 。 这 些 设备 是 SCADA 系统 的 一 
部 分 。 


RuBee? (IEEE 1902. 1 Standard for Long Wavelength Wireless Network Protocol) 
IEEE 1902. 1 长 波长 无 线 网 络 协议 标准 

是 双向 、 按 需 、 对 等 、 辐 射 状 的 运行 波长 低 于 450kHz 的 协议 。 该 协议 用 于 
恶劣 的 环境 和 有 成 千 上 万 标签 的 网 络 中 ， 区 域 范 围 在 10 -50ft, RuBee 在 某 些 应 
用 中 可 以 代替 RFID, RuBee 标签 可 能 是 比较 简单 的 识别 标签 ， 有 一 个 IP 地 址 或 
带 500 ~ 5000B 的 静态 存储 器 、 可 选 传 感 怖 、 信 和 号 处 理 固件 、 显 示 和 按键 的 4 位 
Jb Fas o 
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SAE (Society of Automotive Engineers ) 
美国 机 动车 工程 师 学 会 

是 汽车 、 航 空 航 天 以 及 相关 的 商业 车 辆 行业 的 全 球 工程 学 会 ， 致 力 于 标准 
制定 和 专业 继续 教育 。 

其 官方 网 址 是 http : //www. sae. org/。 


SAE J1722'"" Electric vehicle and Plug-In Hybrid Electric vehicle Conductive 
Charge Coupler 
SAE J1722' 电动 车 和 插 电 式 混合 动 力 电 动车 导电 充电 连接 器 
是 从 电动 车 到 充电 连接 器 的 标准 定义 。 它 正 从 1 级 功率 水 平 更 新 为 2 级 功率 
水 平 (1 级 是 基于 120V 交流 电 而 2 级 是 基于 240V 交流 电 ) ， 并 收入 可 诊断 的 检 
测 电 路 和 启用 直流 充电 。 引 入 基于 三 相交 流 电 的 300 ~ 600V 连接 需 标 准 正在 研 
发 中 。 


SAE J2239 Energy Transfer System for Electric Vehicle 
SAE J2239 电动 车 能 量 转换 系统 

是 电能 从 公用 事业 传输 到 电动 车 的 需求 标准 。 能 源 传输 系统 将 交流 电 转化 
为 直流 电 用 于 给 电动 车 蓄电池 充电 。 


SAE J2836 ™" 

是 正在 制定 中 的 电动 汽车 和 充电 设备 间 的 通信 标准 ， 包 括 为 用 户 和 服务 人 
员 提 供 充 电 失 败 的 诊断 信息 和 充电 准确 信息 来 识别 问题 的 来 源 ， 并 帮助 解决 。 
其 他 信息 包括 通知 车 主 充电 状态 。 





SAE J2847 
是 正在 制定 中 的 定义 电动 汽车 和 充电 源 之 间 充 放电 过 程 通信 格式 的 标准 。 
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SAE J2894 
是 正在 制定 中 的 电能 质量 标准 。 它 将 确定 交流 特性 和 电池 充电 参数 ， 并 建 
议 电 能 质量 、 敏 感性 以 及 双向 能 量 流 的 功率 控制 参数 目标 值 。 








SAE J2907 
是 正在 制定 中 的 标准 ， 它 将 描述 电动 汽车 驱动 电机 性 能 评级 的 测试 方法 和 
条 件 。 


SAE J2907 
是 正在 制定 中 的 标准 ， 它 将 描述 电动 汽车 动力 系统 的 性 能 评级 的 测试 方法 
和 条 件 ， 反 映 了 热 容量 和 电池 容量 以 及 限制 条 件 。 


SAE J2931 
是 正在 制定 中 的 标准 ， 将 建立 基于 电力 线 载波 的 通信 要 求 ， 电 力 线 载 波 通 
信用 于 将 充电 设备 连接 至 家 庭 局 域 网 络 、 家 庭 能 源 管理 系统 或 电网 。 


SAFETY Act (Support Anti-Terrorism by Fostering Effective Technologies Act) 
安全 法 案 (通过 加 强 培育 有 效 技术 来 支持 反恐 ) 

是 一 项 2002 年 的 美国 联邦 法 案 ， 为 技术 的 卖方 和 买方 由 于 恐怖 主义 行为 带 
来 的 损害 提供 了 两 层 保护 。 产 品 通 过 了 安全 法 案 认 证 的 甲 方 免 于 由 于 损害 带 来 
的 索赔 ， 同 时 购买 认证 产品 的 买方 根据 该 法 案 可 以 免责 。 网 络 安 全 和 监控 应 用 
将 受到 这 项 立法 的 影响 。 








SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 
系统 平均 停电 时 间 指 标 

是 IEEE 的 可 靠 性 指标 ， 用 于 公用 事业 中 跟踪 和 对 标 可 靠 性 性 能 。 计 算 方法 
是 服务 中 断 持续 时 间 除 以 用 户 总 数 。 


SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index) 
系统 平均 停电 频率 指标 

Æ IEEE 的 可 靠 性 指标 ， 用 于 公用 事业 中 跟踪 和 对 标 可 靠 性 性 能 。 计 算 方 法 
是 由 停电 影响 的 客户 数量 除 以 客户 总 数 。 
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SALTPI (System Average Transmission Line Performance Index ) 
系统 平均 输电 线性 能 指标 

是 维修 性 能 指标 ， 基 于 任何 特定 的 输电 线路 5 年 平均 故障 数 ， 表 达 为 每 百 英 
里 线 长 每 年 的 故障 数 。 


SB (Senate Bill 17) 
参议 院 法 案 17 

是 美国 加 州 法 案 ， 要 求 加 州 机 构 确 定 智能 电网 的 部 署 计 划 ， 到 2010 年 7 月 
1 日 改善 电力 系统 运 车、 规划 和 维护 的 整体 效率 、 可 靠 性 和 成 本 效率 。 州 内 每 个 
电力 公用 事业 机 构 必 须 在 2011 年 7 月 1 日 之 前 提供 一 份 智能 电网 的 部 署 计划 给 
委员 会 批准 。 








SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
监控 与 数据 采集 

是 由 公用 事业 用 于 监视 和 控制 它们 的 发 电 、 输 电 和 配 电 系统 的 系统 。 组 件 
通 带 包括 输入 输出 信号 的 硬件 、 通 信 设 备 、 控 制 锅 和 软件 。SCADA 系统 使 公用 
事业 能 够 实时 了 解 电力 系统 的 运行 状况 。 常 规 功能 包括 控制 开关 、 重 合 闸 、 断 
路 器 和 继电器 ; 自动 故障 恢复 ; 报警 和 地 理 信 息 显示 ; 以 及 进行 趋势 分 析 和 负 
荷 预测 的 数据 收集 。 

















SCC (Stands Council of Canada) 
加 拿 大 标准 委员 会 

是 加 拿 大 联邦 皇家 协会 ， 受 命 促进 有 效 的 自愿 标准 化 。SCC ( 加拿大 标准 委 
RZ) 管理 加 拿 大 参与 IEC (国际 电工 委员 会 ) 和 1ISO (国际 标准 化 组 织 ) 以 及 
区 域 标准 组 织 。 委 员 会 还 鼓励 在 加 拿 大 接受 和 使 用 国际 标准 。 


SCC31 (Standards Coordinating Committee 31 ) 
标准 协调 委员 会 31 

是 由 Utilimetrics (公用 事业 计量 协会 ) 成 立 的 委员 会 。 制 定 自 动 抄 表 与 电 
力 、 燃 气 和 水 公用 事业 的 标准 。IEEE 批准 SCC31 的 特许 权 ， 目 前 SCC31 AJLA 
分 委员 会 工作 在 安全 、 通 信 、 接 口 和 信息 传输 等 领域 。Utilimetrics 为 SCC31 提供 
财政 和 行政 管理 支持 ，IEEE 批准 并 拥有 全 部 完成 的 标准 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. utilimetrics. orgo 
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SCT (Societal Cost Test ) 
社会 成 本 测试 
是 公用 事业 和 监管 机 构 用 来 评估 能 效 及 组 合 方案 成 本 效益 的 测试 方法 。 


SDO (Standards Development Organization ) 
标准 开发 组 织 

是 任何 为 设计 、 研 发 、 运 营 、 人 性能、 测试 和 硬件 或 软件 认证 方面 发 布 技术 
规范 或 标准 的 组 织 ， 这 些 规 范 和 标准 用 于 智能 电网 和 其 他 业务 领域 。 这 些 组 织 
可 以 在 国际 或 国家 范围 内 ， 可 能 侧重 于 特定 的 行业 或 技术 。 








SECA (Solid State Energy Conversion Alliance ) 
固态 能 源 转换 联盟 

是 美国 国家 能 源 技术 实验 室 (NETL) 的 一 个 项 目 ， 目 标 是 通过 开发 新 的 
材料 和 工艺 降低 电池 的 成 本 ， 从 而 减少 对 外 国 石 油 的 依赖 、 缓 解 电力 生产 与 
环境 问题 ， 并 用 现 有 燃料 和 氢 提 供 清 洁 高 效 的 能 源 。 它 由 政府 、 产 业界 和 科 
学 界 人 士 组成， 加 快 固定 、 运 输 和 军事 用 途 的 3 ~ IOKW 燃料 电池 的 商业 
应 用 。 

其 官方 网 址 是 http://www. netl. doe. gov/technologies/coalpower/fuelcells/se- 


ca/index. html, 











Security 
安全 

是 两 个 互 连 大 电力 系统 可 靠 性 的 重要 特征 之 一 。 这 是 大 容量 电力 系统 抵御 
突 发 事件 的 能 力 ， 如 电力 短路 或 系统 设备 的 不 可 预见 的 损坏 。 





SEEA (Southeast Energy Efficiency Alliance) 
美国 东南 能 效 联 盟 

是 非 营 利 性 组 织 ， 致 力 于 通过 网 络 、 项 目 活动 和 教育 推广 节能 政策 和 做 法 。 
SEEA 活跃 在 美国 11 个 州 : 阿拉 巴 马 州 、 阿 肯 色 州 、 佛 罗 里 达州 、 佐 治 亚 州 、 
肯塔基 州 、 路 易 斯 安 那州 、 密 西西 比 州 、 北 卡罗来纳 州 、 南 卡罗来纳 州 、 田 纳 
西 州 和 弗吉尼亚 州 。 

其 官方 网 址 是 http://www. seealliance. orgo 
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SEGIS (Solar Energy Grid Integrated System) 
太阳 能 电网 集成 系统 

是 包括 美国 能 源 部 、 桑 迪 亚 国家 实验 室 、 工 业 、 公 共事 业 和 大 学 共同 参与 
的 促进 开发 太阳 能 发 电 系统 与 电网 结合 的 新 方案 。 项 目 集中 在 与 新 的 全 系列 太 
阳 能 电池 组 件 电 网 互 连 的 工作 ， 实 现 可 靠 性 和 灵活 性 ， 降 低 成 本 ， 整 合 储 能 系 
统 控件 ， 并 人 允许 太阳 能 发 电 系统 和 电力 公用 事业 之 间 的 双向 “智能 ”通信 。 


SEIA (Solar Energy Industries Association ) 
美国 太阳 能 产业 协会 

是 服务 于 太阳 能 产业 的 行业 协会 ， 主 张 公共 政策 ， 如 净 计 量 、 可 再 生 能 源 
组 合 标准 ， 并 为 各 种 供应 和 需求 侧 太阳 能 技术 的 投资 抵 免 税收 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. seia. orgo 





Self-healing grid 
自 愈 电网 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独 立 与 安全 
法 案 2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 自 愈 电网 的 设计 要 达到 以 下 功 
HE. 检测 和 响应 电源 系统 干扰 ， 检 测 和 隔离 故障 ， 提 供 工作 人 员 的 位 置信 息 ， 
并 且 自 动 恢复 减少 停机 和 优化 电网 性 能 。 





Sensor 
传感器 
是 通过 有 线 或 无 线 网 络 传输 事件 驱动 或 时 间 驱 动 数据 的 装置 。 


SEP 1. 0 (Smart Energy Profile 1. 0) 
智能 能 源 模式 1. 0 

Æ 2009 年 6 月 发 布 的 无 线 电 技 术 规 范 ， 为 ZigBee 协议 栈 设计 ， 用 来 提供 设 
备 支 持 定价 信号 、 需 求 响 应 、 负 和 载 设 计 和 计量 信息 以 及 基本 信息 ， 如 时 间 。 物 
理 层 和 数据 链 路 层 介质 访问 控制 是 由 IEEE 802. 15. 4 标准 控制 。 





SEP 2.0 (Smart Energy Profile 2.0) 
智能 能 源 模式 2. 0 

是 1.0 版 的 扩展 和 增强 ，2010 年 5 月 以 用 于 审议 和 评论 的 草案 形式 发 布 。 
它 支 持 有 线 和 无 线 通 信 ， 并 且 对 ZigBee 协议 栈 设计 支持 IP 协议 。 它 计划 与 正 C 
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61968 和 IEC 61850 协调 。 


SEPA ( Southeastern Power Administration ) 
美国 东南 电力 管理 局 

是 一 个 在 美国 能 源 部 (DOE) 管理 下 的 联邦 实体 ， 它 的 职责 是 市 场 推广 由 
美国 陆军 工兵 部 队 运 营 的 位 于 西 弗 吉 尼 亚 州 、 弗 吉 尼 亚 州 、 北 卡罗来纳 州 、 南 
卡罗来纳 州 、 伍 治 亚 州 、 佛 罗 里 达州 、 阿 拉巴 马 州 、 密 西西 比 州 、 田 纳西 州 和 
肯塔基 州 的 水 库 所 发 的 电力 。 

其 官方 网 址 是 http: //199. 44. 84. 82, 























Sequestration Formation 
封存 地 层 

如 依据 美国 复苏 与 再 投资 2009 法 案 (ARRA2009) 修订 的 能 源 独立 与 安全 法 案 
2007 法 案 (EISA2007) 1306 章 中 所 定义 的 ， 可 以 存储 二 氧化 碳 的 任何 地 质 构造 。 


SERC (Southeast Reliability Corporation ) 
美国 东南 可 靠 性 协会 

是 非 营 利 性 组 织 ， 负 责 在 美国 中 部 和 东南 部 16 个 州 全 部 或 部 分 地 区 促进 和 

提高 大 型 电力 供应 系统 中 重要 基础 设施 的 可 靠 性 和 充分 性 。 它 是 北美 电力 可 靠 

性 协会 的 八 个 区 域 实体 之 一 。 大 电力 系统 所 有 者 、 经 营 者 和 用 户 在 这 些 州 占 地 
约 56 万 km。 美国 东南 可 靠 性 协会 地 理 上 分 为 五 个 子 区 域 ， 分 别 为 Central, 
Delta, Gateway, Southeastern 和 VACAR。 

其 官方 网 址 是 http://www. sercl. org/ Application/HomePageView. aspx 








Service Point 
服务 点 


是 连接 公用 事业 和 用 户 布线 的 电表 。 


Service Provider 
服务 提供 商 
是 为 用 户 提供 有 线 或 无 线 语音 和 /或 数据 服务 的 电信 运营 商 





Set and Forget 
设置 后 忘却 
是 一 个 产品 设计 概念 ， 它 强调 为 终端 用 户 提供 方便 。 终 端 用 户 可 在 预期 的 
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设置 上 指导 任何 能 源 管理 方案 (商用 、 工 业 用 和 民用 ) ， 这 些 方案 是 自动 执行 
的 ， 直 到 用 户 改变 了 设置 。 


SET Plan (Strategic Energy Technology Plan) 
战略 能 源 技术 计划 

是 一 个 被 欧洲 委员 会 发 展 的 战略 性 计划 ， 其 目的 在 加 速 节约 成 本 、 低 碳 技 
术 的 发 展 和 实施 使 用 。 这 个 计划 包括 有 关 能 源 技术 领域 的 计划 、 实 施 、 资 源 和 
国际 合作 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ec. europa. eu/energy/technology/set —plan/set - 





plan en. htm, 


SETIS (Strategic Energy Technology Plan Information System ) 
战略 能 源 技 术 计 划 信 息 系统 

是 一 个 由 欧洲 委员 会 管理 的 组 织 ， 它 是 战略 能 源 技术 计划 (SET Plan) 认定 
的 优先 技术 的 一 个 信息 枢纽 。 

其 官方 网 址 是 http: //setis. ec. europa. eu/。 


SGAC (Smart Grid Architecture Committee) 
智能 电网 架构 委员 会 

是 SGIP (智能 电网 互 操 作 性 工作 委员 会 ) 的 一 部 分 ， 它 的 责任 是 创造 和 精 
人 炼 一 个 概念 性 的 参考 模型 ， 包 括 实现 智能 电网 远景 目标 所 必需 的 标准 和 配置 的 
列表 。 





SGCSWG (Smart Grid Cyber Security Working Group) 
智能 电网 计算 机 安全 工作 组 

是 一 个 SIGP (智能 电网 协同 工作 委员 会 ) 的 常设 工作 组 ， 它 提供 智能 电网 
计算 机 技术 安全 问题 的 专业 技术 。 它 确定 为 保证 智能 电网 安全 的 标准 和 构架 ， 
并 在 这 方面 起 重要 作用 。 





SGIP (Smart Grid Interoperability Panel) 
智能 电网 互 操作 性 工作 委员 会 

是 由 美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 提供 资金 的 一 个 组 织 ， 来 支持 它 
的 标准 协调 活动 。SGIP 发 展 和 审查 使 用 案例 ， 确 定 需求 ， 提 出 加 快 标准 制定 、 
测试 和 智能 电网 设备 认证 。 
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SGTC (Smart Grid Testing and Certification Committee) 
智能 电网 测试 和 认证 委员 会 

是 一 个 团队 ， 它 是 SGIP (智能 电网 互 操作 性 委员 会 ) 的 一 部 分 ， 负 责 对 
SGIP 推荐 的 智能 电网 标准 进行 文件 与 组 织 构架 的 制定 与 维护 ， 用 于 标准 的 遵从 、 
互 操作 、 网 络 安全 测试 和 认证 。 








SIM (Subscriber Identity Module ) 
用 户 识别 模块 

是 用 于 GSM (全 球 移动 通信 系统 ) 设备 的 便携 式 存储 器 芯片 ， 如 手机 中 ， 
使 激活 和 升级 无 需 运 营 商 干预 。 


SIPS (System Integrity Protection Schemes ) 
系统 完整 性 保护 方案 

是 一 个 概念 性 构架 ， 它 计划 收集 和 处 理 就 地 和 远 控 系统 的 信息 到 SCADA 
(监控 与 数据 采集 ) 系统 来 保持 系统 稳定 性 和 连通 性 ， 避 免 电力 系统 大 的 中 断 。 
PMU ( 相 量 测量 单元 ) 是 一 个 重要 的 部 分 ， 被 用 来 收集 和 传递 关键 数据 。 


Situational Awareness 
态势 感知 

是 感知 、 理 解 和 预测 电网 系统 的 状态 和 它 的 周边 环境 来 对 状态 改变 采取 有 
效 行动 。 


Smart Appliance 
智能 家 电 

是 任何 可 以 与 智能 电表 或 中 间 应 用 层 〈 如 家 庭 和 外 d Hn) d 通信 的 电气 
设备 ， 这 些 设备 可 以 啊 应 公用 事业 价格 和 负 蓓 消减 信和 号。 通信 可 以 是 完全 双向 
的 ， 也 可 以 不 是 。 








Smart Charging 
智能 充电 

通信 和 充电 控制 软件 ， 它 安装 在 任何 智能 车 和 电力 企业 里 来 管理 从 电力 企 
业 到 和 车辆 的 充电 负 和 荷 的 时 间 选 择 ， 速 度 和 长 度 及 管理 车 内 存储 的 负荷 。 它 可 以 
响应 电网 内 的 负荷 波动 ,所 以 它 在 电力 稳定 供应 时 充电 ， 当 它 探 测 到 峰 荷 时 停 
止 充电 。 它 通常 比 传统 充电 慢 ， 但 保持 了 电网 的 稳定 性 。 
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Smart Energy Alliance 
智能 能 源 联盟 
是 一 个 由 凯 捷 公司 、 思 科 系 统 公司 、 通 用 电气 能 源 公 司 、 惠 普 公 司 、 英 特 


尔 公 司 和 甲骨 文公 司 组 成 的 工业 联盟 来 帮助 电力 企业 改造 它们 的 输 配 电 运 行 。 





Smart Energy Device 
智能 能 源 设备 

智能 能 源 消费 设备 ， 它 通 过 智能 能 源 界面 (Smart Energy Profile) 协议 通信 ， 
使 客户 可 以 管理 能 源 使 用 ,减少 矶 足迹 。 


Smart Grid 
智能 电网 
是 一 个 双向 的 电力 和 通信 网 络 ， 使 小 型 到 大 型 发 电 、 输 电 、 配 电 和 存储 电 
力 系统 提高 了 稳定 性 、 安 全 性 和 效率 。 它 包括 软件 和 硬件 应 用 于 动态 、 整 体 化 
和 协同 化 地 优化 电力 系统 的 运行 ， 检 修 和 计划 ; 分 布 式 发 电 的 相互 连接 和 结合 ; 
消费 者 层面 的 反馈 和 控制 。 美 国 能 源 部 确定 智能 电网 的 七 个 特点 是 : 
. 使 用 户 可 以 积极 地 参与 。 
. 能 处 理 所 有 可 能 的 发 电 和 储 能 设备 。 
. 处 理 新 产品 、 服 务 和 市 场 模型 。 
. 提升 电能 品质 。 
. 高 效 运行 和 优化 资产 。 
. 任何 系统 瓦解 的 自我 修复 。 
. 能 弹性 应 对 自然 和 人 为 灾害 。 








y ON tA d Uto F2 — 


Smart Grid Consumer Collaborative 
智能 电网 消费 者 联合 体 

是 一 个 非 营 利 性 组 织 ， 其 目的 是 把 电力 企业 、 供 货 商 、 卖 方 、 协 会 、 消 费 
者 维护 群体 组 织 到 一 起 来 更 好 地 理解 在 智能 电网 领域 消费 者 的 需求 。 成 员 公 司 
包括 公用 事业 、 技 术 和 消费 者 电子 厂商、 零售 商 和 消费 者 权益 维护 者 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. smartgridcc. org/ 。 











Smart Grid Council 
智能 电网 委员 会 
是 一 个 硅谷 组 织 ， 致 力 于 鼓励 创新 社区 ， 集 中 研究 开发 智能 电网 技术 和 
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服务 。 


Smart Grid OIR (Smart Grid Order Instituting Rule-making ) 
智能 电网 规则 的 制定 

是 美国 加 州 公用 事业 委员 会 (CPUC) 的 一 个 决定 ， 它 为 加 州 的 IOU (投资 
者 所 有 的 公用 事业 ) 建立 一 个 政策 目标 一 IOU : 必须 在 2010 年 底 以 前 向 消费 者 
提供 电价 信息 ， 在 2011 年 底 以 前 向 有 智能 电表 的 用 户 和 授权 的 第 三 方 提供 接近 
实时 的 使 用 数据 。CPUC 同时 也 表明 它 准备 考虑 在 发 展 过 程 中 接受 NIST (美国 
国家 标准 与 技术 研究 院 ) 的 智能 电网 标准 。 

















Smart Inverter 
智能 逆 变 器 

是 一 个 仪器 不 仅 可 将 直流 电 转 化 为 交流 电 ， 而 且 还 具有 智能 和 通信 能 力 ， 
从 而 保持 “电网 警觉 ”来 帮助 在 配 电网 管理 负荷 。 它 是 普遍 存在 的 分 布 式 发 电 
的 重要 元 件 。 


Smart Meter 
智能 电表 

是 一 个 电表 ， 同 时 又 是 一 个 信息 平台 和 智能 电网 的 重要 组 成 部 分 。 它 在 管 
理 机 构 指 定时 间 间 隔 内 测量 和 记录 电 外 它 还 可 以 发 出 有 关 从 动态 电价 到 
负荷 控制 方式 的 负荷 响应 提案 的 双向 信息 。 使 用 信息 包括 更 加 频繁 地 测量 和 计 
时 信息 ， 它 被 频繁 地 传 到 电力 企业 。 智 能 电表 也 为 断 电 检测 和 修复 提供 数据 。 
它 有 时 被 称 作 先进 电表 。 




















Smart Networks Council 
智能 网 络 委员 会 

是 UTC (公用 事业 电信 委员 会 ) 下 的 一 个 独立 运行 单位 ， 主 要 从 事 为 AMI 
(先进 计量 系统 ) 和 DR (需求 啊 应 ) 的 应 用 发 展 技术 和 兼容 性 。 其 中 一 个 项 目 
是 建立 一 个 “AMI 选择 模式 ”， 当 电力 企业 考虑 实施 一 个 新 的 AMI 时 来 帮助 电力 
企业 确认 它们 检查 了 所 有 可 选 模式 。 

其 官方 网 址 是 http://www. smartnetworksconcil. org/。 





Smart Technologies 
智能 技术 
是 优化 家 用 电器 和 用 户 设备 物理 过 程 的 实时 、 自 动 化 和 互动 的 技术 ,使 之 
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能 够 计算 、 与 电网 双向 通信 和 配 电 自 动 化 〈 包 括 传感器 和 控制 ) 。 智 能 设施 使 用 


Smart Transformer 
智能 变压器 

是 一 个 拥有 智能 和 通信 功能 的 变压器 ， 它 可 以 监控 和 指示 状态 的 改变 ， 如 
温度 ， 也 可 安排 主动 维护 和 调节 配 电 网 中 的 电压 。 


SmartGridCity 
智能 电网 城 

是 在 美国 科罗拉多 州 博 尔 德 市 实施 的 一 个 实验 性 智能 电网 项 目 ， 它 由 Xcel 
公司 主办 ， 用 来 示范 部 署 的 成 本 和 效益 。 

















SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) 
超 导 磁 储 能 
是 一 种 在 磁场 存储 能 量 的 技术 ， 该 磁场 是 直流 电 通 过 低温 超 导 线 圈 产 生 的 。 


SMS (Short Message Service) 
短 消息 服务 

是 一 种 无 线 通信 方式 ， 它 可 以 使 用 户 在 无 线 设 备 上 收发 短 的 文本 信息 ， 又 
称 为 短信 。 


SNIA (Storage Networking Industry Association ) 
网 络 存储 工业 协会 

是 一 个 非 营利 性 组 织 ， 它 包括 了 大 约 400 个 在 数据 存储 市 场 上 的 成 员 公司 。 
SNIA 致力 于 发 展 存储 解决 方案 规范 书 和 技术 ， 全 球 标准 和 存储 教育 。SNIA 支持 
GSI (绿色 存储 新 方案 ) 。 

其 官方 网 址 是 http : // www. snia. org/home。 


SNLA (Sandia National Laboratory ) 
美国 桑 迪 亚 国家 实验 室 
是 美国 能 源 部 (DOE) 的 一 个 研发 实验 室 ， 其 项 目 包括 FreedomCAR 计划 ， 
它 测试 锂 离子 电池 和 其 他 能 源 存 储 技 术 。 这 个 实验 室 还 研究 存储 氨 的 金属 技术 ， 
SCADA 安全 性 和 分 布 式 发 电 。DETL (分 布 式 能 源 技术 实验 室 ) 也 在 该 实验 室 。 
其 官方 网 址 是 http: // www. sandia. gov/。 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) 
简单 对 象 访问 协议 
是 一 个 基于 XML 上 的 协议 ， 它 允许 应 用 程序 在 互联 网 上 交换 信息 。 


SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) 
固体 氧化 物 燃料 电池 

是 可 用 于 大 规模 静止 发 电 设施 和 热电 联 产 设施 的 燃料 电池 。 它 的 特性 包括 
在 700 ~ 1000C 之 间 运 行 和 长 使 用 寿命 ， 高 温 产 生 的 蒸汽 可 通 到 汽轮机 里 发 更 多 
的 电 。 


Solar-ready Home 
太阳 能 就 绪 家 庭 

是 一 个 新 型 家 居 ， 它 装备 可 支持 售后 安装 的 太阳 能 热水器 或 太阳 能 电力 系 
统 电气 接线 和 管道 。 


Solar PV (Solar Photo-Voltaic ) 
太阳 能 光伏 电池 

是 把 阳光 转 为 电能 的 太阳 能 技术 。 它 包含 可 产生 直流 电 的 光敏 二 极 管 ， 它 
通过 逆 变 器 将 直流 电 转 为 交流 电 。 





Solar Thermal 
太阳 热能 

是 把 阳光 集中 在 小 面积 上 使 液体 蒸发 成 气体 来 推动 涡轮 机 做 功 的 技术 。 塔 
式 、 抛 物 状 模式 和 抛物 面 反 射 镜 式 太 阳 能 发 电 系统 是 三 种 类 型 的 部 署 ， 将 可 再 
生 能 源 转化 为 可 调度 的 电能 和 能 量 存储 。 























Specific Energy 
比 能 

是 单位 质量 物质 的 内 能 ， 其 单位 是 Wh/kg， 一 种 用 于 描述 能 量 存储 技术 特 
性 的 米 制 单位 。 


Specific Power 
比 功率 
是 功率 与 重量 的 比值 ， 其 单位 是 W/kg， 一 种 用 于 描述 能 量 存 储 技术 特性 的 
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米 制 单位 。 


Spikes 
峰值 扰动 

是 一 种 电力 扰动 ， 特 征 是 电压 在 ms 或 ns 时 间 中 的 激增 。 峰 值 扰动 经 常 由 
闪电 引起 。 





Spinning Reserve 
旋转 备用 

是 在 紧急 事件 中 ， 在 接 到 简短 通知 后 可 以 同步 并 且 可 将 电能 输送 到 大 电力 
系统 的 发 电容 量 。 又 被 称 作 同步 备用 。 这 些 资源 可 应 对 当 电 网 事故 出 现 的 前 几 
分 钟 负 荷 的 不 平衡 情况 。 





SPP (Southwest Power Pool ) 
美国 西南 电力 联营 体 

是 一 个 在 2004 年 建立 的 RTO (区域 输电 组 织 )， 它 可 以 保证 供电 的 可 靠 性 ， 
适宜 的 输电 基础 建设 和 具有 竞争 力 的 电力 批发 价 。SPP 监督 合 规 性 和 可 靠 性 标准 
We dide QUEM QNS MM de 

。 成 员 包 括 12 个 IOU. (投资 者 所 有 的 公用 事业 ) ，9 个 地 方 性 系统 ， 以 及 11 
个 为 500 万 用 户 和 实体 服务 的 发 电 输 电 联营 体 ， 地 理 面积 包括 美国 堪 陕 斯 州 、 俄 
克拉 荷 马 州 和 新 墨西哥 州 、 德 克 蔷 斯 州 、 路 易 斯 安 那州 、 密 苏 里 州 、 密 西西 比 
州 和 阿肯色 州 的 部 分 地 区 ， 总 面积 达 370000km 。 它 是 在 北美 境内 运行 的 10 个 
独立 系统 运营 商 (1S0) 之 一 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. spp. org/ o 









































SPMS (Sychronized Phasor Measurement System ) 
同步 相 量 测量 系统 

是 一 个 协同 管理 和 报告 的 系统 ， 它 使 用 PMU ( 相 量 测量 单元 ) 监视 电力 系 
统 状况 动态 瞬间 事件 记录 来 加 强 交流 、 直 流 电力 系统 的 稳定 性 。 


Spread Spectrum 
扩 频 

通过 宽频 发 送 或 传播 信和 号， 这些 信 号 又 在 接收 端 被 还 原 成 最 初 的 带宽 。 这 
项 技术 减少 了 和 干扰， 增加 某 一 频率 的 并 发 用 户 数 。 
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SRS ( Software Requirement Specification ) 
软件 需求 说 明 书 

是 一 个 在 IEEE 830-1998 中 建立 的 标准 ， 它 给 出 为 软件 系统 的 功能 和 性 能 建 
文档 的 导 引 。 它 又 被 称 作 系统 要 求 规范 。 


SSPC (Standing Standard Project Committee ) 
标准 项 目 常设 委员 会 

是 ASHRAE (美国 采暖 、 制 冷 与 空调 工程 师 学 会 ) 标准 委员 会 的 一 个 缩 略 
语 。 该 委员 会 负责 修改 和 增补 ASHRAE 的 标准 ， 这 需要 专家 小 组 来 回答 问题 ， 
给 予 解释 ， 并 在 一 般 情况 下 标准 被 颁布 后 进行 维护 。 例 如 ，BACnet SSPC135 是 
专注 于 楼 宇 自动 化 和 控制 的 。 





Standard 
标准 

是 一 个 包含 了 技术 规格 或 标准 的 正式 文件 ， 持 续 地 作为 规则 和 原则 确保 材 
料 、 产 品 、 过 程 和 服务 达到 预期 的 最 低 性 能 水 平 。 


Standby Demand 
备用 需求 
是 在 客户 主要 动力 源 断 电 时 所 用 的 备用 能 源 量 。 


STATCOM (Static Compensators) 
静态 补偿 器 

是 通过 控制 无 功 流 动 并 在 当地 提供 无 功 支 持 来 减少 输电 损失 的 部 件 。 它 是 
一 个 FACTS (柔性 交流 输电 系统 ) 中 的 设备 。 





Statistical Models 
电力 统计 模型 
是 一 种 预测 模式 ， 用 于 风力 发 电量 的 预测 。 统 计 模 型 与 数值 天 气 预报 模型 


组 合 。 


Stirling Engines 
斯 特 林 引擎 
是 一 种 外 燃 发 动机 ， 用 惰性 工作 液体 或 气体 密封 ， 通 常 是 氨 或 氮 。 工 作 气 
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体 在 发 动机 的 一 个 区 域 被 压缩 并 被 送 到 另 一 个 区 域 ， 在 那里 膨胀 做 功 后 回 到 第 
一 个 区 域 重新 被 压缩 ， 在 一 个 封闭 循环 中 往返 运动 。 它 们 通常 建造 容量 很 小 
(1 ~25kW) 是 分 布 式 发 电 的 一 种 可 能 的 动力 源 。 


Storage-ready Home 
储 能 就 绪 住宅 
是 一 个 配备 了 可 以 支持 家 用 电池 解决 方案 电气 接线 的 新 型 居室 。 





Submetering 
分 户 计量 

在 主 电表 之 后 安装 分 电表 来 准确 测量 在 不 同 家 庭 或 不 同 商业 用 户 中 的 电量 
使 用 , 便于 支付 电费 。 





Substation 
变电站 

是 把 电能 从 输电 高 压 电 还 原 成 用 户 使 用 的 低压 电 的 场所 。 设 施 包 括 开 关 、 
电容 咒 、 变 压 需 和 附加 设备 来 管理 电力 潮流 。 


Substation Automation 
变电站 自动 化 

采用 智能 电子 设备 使 变电站 具有 更 强 的 通信 和 能力， 提供 设备 的 实时 监测 和 
遥控 来 增强 可 靠 性 、 安 全 性 及 资产 管理 ， 并 减少 运行 成 本 。 








Summer Peak 
夏季 峰 荷 

是 在 平均 气温 最 高 的 连续 3 个 工作 日 下 午 2 点 ~5 点 的 平均 需 量 。 它 是 峰 荷 
测量 的 一 种 方法 ， 用 来 制定 高 峰 负 和 丛 减 少 值 。 








Superconductivity 
超 导 

是 一 种 可 以 让 电流 通过 而 没有 电阻 的 材料 特性 ， 这 样 电流 在 材料 中 流动 时 
将 会 损失 掉 更 少 的 电能 。 这 种 材料 必须 冷却 来 获得 超 导 。 冷 却 温度 大 约 是 
-320% ， 并 用 惰性 液态 氮 实 现 。 
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Super Grid 
超级 电网 

是 一 个 未 来 的 电网 ， 它 将 为 现今 的 地 区 性 电网 和 规划 中 可 再 生 能 源 发 电机 
提供 连接 ， a o oso 这 个 电网 也 可 以 消除 电网 
拥挤 问题 和 间歇 性 能 源 条 件 下 跨 区 域 平 衡 负 荷 。 又 叫 巨型 电网 和 国家 电网 。 











SVC (Static VAR Compensator ) 
静止 无 功 补 偿 器 

m FACTS (柔性 交流 输电 系统 ) 的 设备 ， 它 可 以 提供 高 速 电 压 支 持 和 
增加 输电 容量 及 交流 线路 的 效率 。SVC 被 用 来 控制 和 应 对 电网 状况 的 变化 ， 以 
及 容纳 风电 和 其 他 形式 的 远程 发 电 。 





SVR (System Voltage Reduction) 
系统 电压 降低 

是 当 电 力 负 荷 大 于 电力 供给 时 ,为 了 管理 电网 的 可 靠 性 而 采取 的 一 项 紧急 
控制 措施 ， 通 常 系统 电压 降低 3% ~5% 。 它 是 在 轮流 停电 之 前 采取 的 措施 。 








SWEEP (Southwest Energy Efficiency Project) 
美国 西南 能 效 项 目 

是 一 个 非 营 利 性 组 织 ， 它 旨 在 提高 美国 亚利桑那 州 、 科 罗拉 多 州 、 内 华 达 
州 、 新 墨西哥 州 、 犹 他 州 和 怀俄明 州 六 个 州 的 能 效 。 它 现 有 的 项 目 旨 在 提高 工 
业 和 运输 系统 的 能 效 。SWEEP 与 公用 事业 、 州 政府 机 构 、 当 地 政府 、 环 保 组 织 
大 学 、 私 有 企业 和 其 他 能 源 专 家 合作 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. swenergy. org/ o 


SWPA (Southwestern Power Administration ) 
美国 西南 电力 管理 局 

是 一 个 在 美国 能 源 部 (DOE) 管理 下 的 联邦 机 构 ， 它 的 职责 是 营销 24 个 美 
国 陆 军工 兵部 队 在 阿肯色 州 、 堪 栈 斯 州 、 路 易 斯 安 那 州 、 密 苏 里 州 、 俄 克拉 葆 
马 州 和 德 死 萨 斯 州 境内 的 多 用 途 大 坝 所 产 的 水 电 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. swpa. govo 
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Synchrophasors 
同步 相 量 测量 装置 

是 精确 的 电网 测量 工具 (同步 相 量 )， 它 可 以 提供 电力 系统 的 实时 数据 。 信 
息 是 从 一 个 叫 PUM ( 相 量 测量 装置 ) 的 监视 器 中 得 到 的 。 将 这 些 有 时 间 标 签 的 
数据 收集 在 一 起 对 互 连 电 力 系 统 的 综合 分 析 是 有 作用 的 。 这 些 数 据 在 电网 运行 
管理 中 有 广泛 的 应 用 。 








System Coincident Peak 
系统 一 致 性 高 峰 

是 在 一 年 中 ， 以 小 时 为 单位 最 大 兆 瓦 负 葵 需 求 的 值 。 它 是 测量 峰 奏 的 一 种 
方式 ， 有 时 被 用 来 做 长 期 发 电 计划 使 用 。 


System Engineering 
系统 工程 

是 指 收集 需求 ， 然 后 优化 一 个 特定 系统 的 设计 来 达到 这 些 需 求 并 满足 预算 
的 做 法 。 


System of Systems 
综合 系统 

是 一 个 元 的 概念 ， 它 可 以 把 电网 看 做 是 一 个 为 了 共同 的 目的 而 一 起 运行 的 
网 络 系 统 。 它 也 影响 到 新 兴 的 系统 工程 解决 大 而 复杂 的 问题 。 








System Operator 
系统 操作 员 

是 在 控制 中 心 负责 实时 监控 和 控制 电力 系统 的 人 员 。 负 蓓 平衡 人 员 、 输 电 
人 员 、 发 电 人 员 和 可 靠 性 协调 者 都 被 认为 是 系统 操作 员 。 系 统 操作 员 负 责 发 起 
需求 响应 事件 。 


System Peak Response Transmission Tariff 
系统 峰值 响应 输电 费 率 

是 一 个 价格 结构 ， 其 中 分 时 计 费 的 用 户 在 一 致 高 峰 期 间 通 过 减负 丛 来 减少 
输电 费用 。 它 是 一 种 不 可 调度 资源 。 
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T&D ( Transmission and Distribution ) 
输 配 电 

是 公用 事业 的 两 个 重要 的 功能 。 输 电 是 把 大 容量 的 电力 通过 高 压 设施 输送 
到 变电站 ， 配 电 是 把 较 低 电压 的 电能 从 变电站 输送 到 终端 用 户 。 


TAC ( Technological Advisor Council) 
技术 咨询 委员 会 

是 一 个 在 FCC (美国 联邦 通信 委员 会 ) 管理 下 的 咨询 委员 会 ， 它 向 FCC 提 
ERREN, JFE FCC 的 主席 、 首 席 技术 人 员 和 FCC 工程 与 技术 办 公 室 的 主任 
或 其 他 指定 的 联邦 机 构 提 建议 。 主 要 集中 在 通信 技术 和 技术 问题 上 ， 可 以 包括 
频谱 政策 ， 宽 带 技术 和 配置 ,促进 和 支持 公共 安全 、 网 络 安全 和 新 兴 系 统 如 智 
能 电网 的 通信 技术 。 





Tamper Detection 
算 改 检测 
是 一 种 可 以 检测 到 非 授 权 侵 入 ， 并 且 可 以 向 公用 事业 报警 的 智能 电表 。 





Tariff 
电力 公用 事业 费 率 
是 公用 事业 公布 的 收费 率 及 向 用 户 供 电 的 一 般 条 款 和 条 件 。 





TC57 
参见 IEC TC57。 


TCP/IP 


是 以 太 网 网 络 低级 别 协 议 ， 通 过 更 高 级 别 协议 来 传输 数据 。 它 执行 检查 错 
误 功 能 来 增加 数据 的 可 靠 性 。 
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TCR ( Total Capital Requirement ) 
总 资本 需要 量 

是 公用 事业 用 来 为 项 目 提供 资金 所 做 的 经 济 分 析 ， 分 析 可 以 依据 用 当前 美 
元 或 不 变 美 元 。 又 称 作 所 有 成 本 。 








TDMA (Time Division Multiple Access) 
时 分 多 址 

是 在 指定 的 频道 上 将 通话 切 分 到 不 同时 间隙 的 通信 标准 。 这 种 方法 允许 一 
个 频道 支持 多 个 通话 。 常 用 在 GSM 2G 网 络 ， 在 3G 网 络 这 不 是 典型 的 方法 。 





TDSP ( Transmission/ Distribution Service Provider) 
德 克 萨 斯 州 输 配 电 服务 提供 商 

是 一 个 在 德 克 萨 斯 州 拥有 或 运营 设备 或 设施 来 传送 或 分 配 电力 的 实体 。TD- 
SP 被 PUCT ( 德 克 萨 斯 州 公用 事业 委员 会 ) 所 管理 ,必须 提供 非 层 视 性 入 网 
服务 。 





























Telemetering 
遥测 

是 变电站 和 发 电厂 的 测量 数据 传送 到 控制 中 心 ， 并 可 能 触发 控制 中 心 回 传 
指令 的 过 程 。 测 量 数 据 可 以 包括 瞬时 电压 、 电 流 、 能 量 、 状 态 和 报警 信息 。 它 
也 是 通过 通信 设备 远程 读 取 表 数 据 的 过 程 。 


TES (Thermal Energy Storage) 
热能 存储 

是 可 以 高 效 地 加 强 冷 却 、 供 暖和 制冷 系统 的 技术 。 两 个 系统 通常 都 被 采用 。 
第 一 个 系统 使 用 可 以 变相 的 物质 ， 通 常 是 水 和 冰 。 第 二 个 系统 改变 物质 的 温度 ， 
通常 是 水 。 这 些 系 统 又 被 称 作 冷 存储 。 





TG4e (IEEE 802. 15.4 Task Group 4e) 
IEEE 802. 15. 4 任务 组 4e 

是 一 个 IEEE (美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 ) 工作 组 ， 它 的 任务 是 增加 
802. 15. 4-2006 的 功能 来 支持 在 工厂 和 过 程 自动 化 、 资 产 跟 踪 、 商 用 和 工业 用 传 
感 器 控制 ， 它 包括 建筑 自动 化 和 相 邻 区 域 的 网 络 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ieee802. org/15/pub/TG4e. html, 
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TG4g-SUN (IEEE 802. 15. 4 Task Group 4g-Smart Utilities Networks) 
IEEE 802. 15. 4 工作 组 4g- 智 能 电力 网 络 

是 一 个 IEEE (美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 ) 工作 组 ， 它 的 任务 是 创造 一 个 
对 IEEE802. 15. 4 的 修正 来 加 强 非 常 大 规模 的 过 程控 制 应 用 ， 如 公用 事业 的 智能 
电网 。 这 个 小 组 将 处 理智 能 电网 独 有 的 特点 : 网 络 巨 大 、 地 理 条 件 多 样 性 、 有 
大 量 的 固定 端点 及 最 少 的 基础 设施 需求 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ieee802. org/15/pub/TG4e. html, 








Third-party Aggregator 
第 三 方 集成 商 

是 一 个 为 特殊 项 目 和 顾客 签约 的 实体 ， 例 如 能 效 ， 公 用 事业 向 这 些 客户 提 
供 能 源 、 知 识 和 技术 支持 。 它 又 被 称 作 第 三 方 附属 公司 。 





Tie Line 
联络 线 
是 连接 两 个 平衡 机 构 管理 区 域 的 线路 。 


Time of Use Rate 
分 时 电价 

是 为 用 户 提供 随时 间 改 变 费 率 的 价格 表 ， 用 来 鼓励 消费 者 改变 用 电 消费 方 
式 。 又 叫 TOU 费 率 。 





Time-shift Consumption 
移 时 消费 
是 实时 电价 的 理想 结果 ， 用 来 使 峰值 需 量 迎合 峰值 供电 。 


Time Synchronized 


时 间 同 步 

是 网 络 中 所 有 的 设施 准确 地 校准 到 瞬时 时 间 点 上 。 它 是 指 对 许多 电网 重要 
的 操作 进行 监视 和 控制 ， 包 括 北 美 相 量 同步 新 方案 网 络 与 国家 、 地 区 、 当 地 水 
平 上 的 发 电 和 输 配 电 操作 。 
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TinyOS (Tiny Operating System ) 
微小 操作 系统 

是 原 代 码 开 放 的 操作 系统 ， 为 无 线 矢 人 式 传 感 器 网 络 设 计 。 它 具有 基于 一 
个 组 件 的 体系 结构 ， 能 够 快速 创新 和 实施 ， 同 时 尽量 减少 代码 大 小 ， 满 足 传 感 
器 网 络 固有 的 、 苛 刻 的 内 存 限 制 。 


Title 24 (Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Building ) 
对 住宅 和 非 住宅 建筑 的 能 效 标准 

是 1978 年 制定 的 美国 加 州 法 规 ， 其 第 6 章 规 定 了 加 州 建筑 能 效 标准 ， 这 些 
标准 定期 更 新 ， 最 近 的 更 新 在 2010 年 1 月 1 日 生效 。 

其 官方 网 址 是 http://www. energy. ca. gov/title24/。 





TLPI ( Transmission Line Performance Index ) 
输电 线性 能 指标 
任何 一 条 输电 线 5 年 的 平均 故障 数 用 每 百 英里 每 年 的 故障 数 来 表示 。 


TMR (Trunk Mobile Radio ) 
集群 无 线 电 移动 通信 

在 调度 活动 和 车 船 队 中 广泛 应 用 ， 如 警车 、 救 火车 和 其 他 紧急 车 辆 以 及 出 
租车 、 公 用 人 车队。 又 被 称 作 专 用 无 线 电 移动 通信 。 


TOU (Time of Use) 
分 时 电价 

是 一 个 在 24 小 时 内 使 用 不 同 电价 的 费 率 结构 ， 通 常 鼓励 用 非 高 峰 期 用 电 。 
这 个 术语 应 用 于 不 同时 段 的 电价 和 费 率 ， 它 是 一 个 动态 电价 结构 通常 在 不 可 调 
度 需求 响应 项 目 并 用 。 又 被 称 为 日 内 分 时 电价 。 


Total Internal Demand 
全 部 内 部 需求 量 
此 负荷 量 等 于 内 部 需 量 和 备用 需 量 之 和 。 


Transformer 
变压器 
是 改变 电压 比 用 于 输 配 电 的 电气 装置 。 变 压 器 可 以 提高 或 降低 电压 。 
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Transient Stability 
暂 态 稳定 性 

是 任何 包括 重大 扰动 的 情况 ， 例 如 ， 发 电 损 失 ， 故 障 和 紧急 的 负荷 变化 。 
在 一 个 扰动 之 后 ， 同 步 电机 的 频率 经 过 了 一 个 从 同步 频率 的 暂时 偏离 和 电机 功 
率 角 的 变化 。 暂 态 稳 定性 研究 可 以 确定 在 一 个 扰动 之 后 ， 机 带 是 否 回 到 同步 频 
率 和 新 的 稳定 状态 下 的 功率 角 。 


Transmission Level 
输电 等 级 
是 电力 输电 的 电压 范围 ， 对 于 长 距离 输电 ， 它 通常 是 69kV 或 更 高 。 








Transmission Operator 
MEZ 
是 


营 商 
负责 输电 系统 可 靠 性 并 指挥 输电 设施 运营 的 实体 。 


Transmission Planner 
输电 规划 机 构 
是 大 电网 区 域 业 务 职 能 之 一 ， 确 保 互 连 大 电网 的 可 靠 性 。 


TRC ( Total Resource Cost) 
总 资源 成 本 

是 一 种 用 于 评估 能 效 方案 和 组 合 的 成 本 效益 测试 方法 。 它 比较 公用 事业 直 
接 费用 和 用 户 向 净 能 效 效益 处 支付 的 直接 费用 。 这 个 测试 被 管理 机 构 用 来 确定 
能 效 措施 的 成 本 效益 。 








v 





TRE ( Texas Regional Entity ) 
德 克 萨 斯 州 区 域 实体 

是 ERCOT ( 德 克 萨 斯 州 电力 可 靠 性 委员 会 ) 下 属 的 一 个 功能 独立 的 分 会 ， 
它 被 NERC (北美 电力 可 靠 性 协会 ) 授权 在 ERCOT 的 地 理 范 围 内 来 制定 、 监 督 、 
评估 和 执行 遵守 可 靠 性 标准 。 它 是 NERC 八 个 地 区 性 实体 或 可 靠 性 区 域 之 一 。 它 
也 被 PUCT 〈 德 克 萨 斯 州 公 用 事业 委员 会 ) 授权 ， 同 时 也 被 NERC 允许 去 调查 
ERCOT 协议 的 运营 指导 的 遵从 性 ， 与 委员 会 成 员 一 起 解决 任何 潜在 的 违反 协议 
的 情况 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. ercot. com/mktrules/compliance/tre/index, 
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TRM ( Transmission Reliability Margin) 
输电 可 靠 性 裕 量 

是 为 保证 输电 网 络 的 安全 而 提供 的 合理 的 传输 容量 富余 量 。TRM 解决 了 系 
统 固有 的 不 确定 性 和 对 灵活 运行 的 需求 ， 从 而 确保 了 当 系 统 条 件 改 变 时 系统 稳 
定 地 运行 。 











Trojan Horse 
木马 病毒 

是 一 个 计算 机 病毒 伪装 成 授权 的 或 者 可 信任 的 应 用 程序 。 它 的 目标 是 盗 取 
有 价值 的 信息 和 控制 被 感染 的 计算 机 或 服务 器 。 


TSC ( Transient Stability Control) 
暂 态 稳定 性 控制 

实时 监控 和 分 析 输 电 情 况 的 系统 用 来 优化 输电 稳定 性 ， 包 括 采 取 行 动 来 保 
持 稳 定性 和 预防 故障 。 
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UCA (Utility Communications Architecture? ) 
公用 事业 通信 架构 

是 现 有 的 技术 和 标准 族 ， 包 括 以 太 网 、TCP/IP 或 者 SO-0SI 和 MMS (制造 
报 文 规范 ) 的 应 用 层 。 它 是 多 个 公用 事业 (电力 、 天 然 气 和 水 ) 和 美国 电力 研 
究 院 共同 研究 的 结果 ， 以 规范 其 运营 中 各 个 组 成 部 分 的 通信 。 


UCAIug (Utility Communications Architecture International Users Group) 
公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 

是 一 个 由 公用 事业 用 户 和 供 货 商 组 成 的 非 营利 性 组 织 ， 利 用 国际 标准 技术 ， 
促进 水 、 电 、 气 等 公用 事业 系统 进行 集成 和 互 操作 。 它 有 三 个 附属 成 员 组 : 
IEC6185ug、CIMug 和 0SGug。UCAIug 并 不 制定 标准 ， 但 与 那些 负责 制定 标准 的 
实体 紧密 合作 ， 包 括 IECTC57。 它 还 与 DRRC (需求 响应 研究 中 心 ) 就 
OpenADR 规范 开展 合作 。 

其 官方 网 址 是 http://www. ucaiug. org/default. aspx。 





UCLA WIN SmartGrid (University of California, Los Angeles Wireless Internet 
SmartGrid ) 
美国 加 州 大 学 洛杉矶 分 校 的 无 线 互 连 智 能 电网 
是 由 UCLA (美国 加 州 大 学 洛杉矶 分 校 ) 开发 的 网 络 平台 技术 (无线 、 无 线 
电 频 率 识 别 、 集 成 传感器 ) ， 这 项 技术 可 以 提供 无 线 监视 和 控制 设备 到 基于 网 络 
基础 的 服务 ,并 且 可 以 与 电力 系统 建立 一 个 动态 和 实时 的 通信 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. winmec. ucla. edu/smartgrid/2009-06。 





UCT (Utility Cost Test) 
公用 事业 成 本 测试 

是 用 来 评估 能 效 方案 和 组 合 的 成 本 效益 的 测试 ， 它 又 被 称 作 项 目 管理 员 成 
本 测试 。 它 测量 公用 事业 总 成 本 与 能 源 效益 项 目 带 来 收益 之 比 。 这 项 测试 被 公 
用 事业 使 用 ， 旨 在 最 小 化 它们 的 生命 周期 收益 要 求 。 
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UDP/IP 





是 低级 别 的 IP 以 太 网 网 络 。 不 同 于 TCP/IP， 它 不 提供 错误 控制 。 它 不 需要 
握手 或 块 数据 如 TCP/IP， 使 得 该 协议 可 以 满足 某 些 实时 数据 通信 的 需求 。 


UL (Underwriter Laboratories) 
美国 保险 商 实 验 室 
是 独立 的 产品 安全 认证 组 织 ， 它 可 以 测试 产品 ， 编 写 安 全 标准 。 


UL 1741 

是 一 个 涵盖 了 在 独立 运行 或 者 分 布 式 电力 系统 中 使 用 的 逆 变 咒 、 变 换 髓 、 
充电 控制 顺和 联络 系统 设备 的 标准 。 

其 官方 网 址 是 http: //ulstandardsinfonet. ul. com/scopes/scopes. asp? fn = 
1741. html, 


UL 2202 
是 为 车 载 或 非 车 载 电动 车 充电 设备 制定 的 标准 。 设 备 安装 时 应 符合 美国 国 
家 电气 规范 NFPA (美国 国家 消防 协会 ) 70。 





UL 2231 
是 一 个 安全 保护 措施 的 标准 ， 减 少 用 户 触电 的 危险 ， 主 要 是 电动 车 接地 或 
隔离 充电 电路 可 碰 到 的 部 分 。 这 些 线 路 可 以 是 外 部 的 ， 也 可 以 在 车 上 的 。 





UL 2251 

是 一 个 插 接 器 的 标准 ， 例 如 插销 、 插 座 和 连接 器 ， 这 些 插 接 器 最 高 电压 为 
交流 或 直流 600V， 应 符合 美国 国家 电气 规范 NFPA70， 用 于 室内 或 室外 无 害 
环境 。 





UL 2594 

是 一 个 描述 EV (电动 车 ) 线束 和 EV 充电 站 的 标准 ， 充 电站 最 大 电压 为 直 
流 230V， 可 以 通过 车 载 充 电站 为 EV 提供 能 源 。 线 束 可 以 是 移动 的 ， 也 可 以 是 
国定 的 ， 可 以 是 室内 的 ， 也 可 以 是 室外 的 。 充 电站 可 以 是 室内 或 室外 的 固定 或 
可 移动 的 。 使 用 时 应 符合 美国 国家 电气 规范 NFPA70。 
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Ultracapacitor 
超级 电容 

是 一 个 能 量 存储 装置 ， 它 可 以 通过 利用 碳 和 高 度 的 多 孔 电 极 材料 来 增加 普 
通电 容器 的 能 量 密度 。 超 级 电容 需 比 铅 酸 电池 的 能 量 密度 低 ， 但 是 可 以 被 成 千 
上 万 次 地 重复 使 用 ,， 它 的 快 充电 、 快 放电 能 力 使 它 比 电 池 的 功能 强大 得 多 。 


UMTS Forum (Universal Mobile Telecommunications System Forum) 
通用 移动 通信 系统 论坛 

是 一 个 致力 于 3G 无 线 技术 及 其 革新 的 国际 行业 协会 。 该 协会 倡导 共同 的 远 
景 目 标 ， 并 且 对 市 场 发 展 和 趋势 、 频 段 和 监管 以 及 技术 问题 进行 研究 。 该 协会 
还 工作 在 与 3GPP 一 致 的 3GZUMTS 革新 的 路 线 图 上 。 该 协会 的 成 员 包括 网 络 运 
营 商 、 监 管 机 构 以 及 网 络 基础 设施 和 终端 设备 的 制造 商 。 

其 官方 网 址 是 http://www. umts-forum. org/。 





UMTS 900 (Universal Mobile Telecommunications System 900) 
通用 移动 通信 系统 900 

是 在 900MHz GSM 频段 部 署 的 通用 移动 通信 系统 技术 。 该 技术 增强 了 在 城 
市 地 区 的 室内 覆盖 ， 并且 在 农村 地 区 使 用 更 大 的 覆盖 半径 ， 降 低 了 部 署 成 本 。 





UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) 
联合 国 欧洲 经 济 委员 会 

jé UN/CEFACT (联合 国贸 易 便利 与 电子 商务 中 心 ) WERI, AIL 
持 促 进 产 品 和 服务 间 有 效 交 流 的 活动 。 该 机 构 与 输电 网 络 实时 信息 发 布 系统 一 
同 支持 ebXML 的 发 展 。 

其 官方 网 址 是 http://www. unece. org/cefact/about. html, 





UPA (Universal Powerline Alliance) 
通用 电力 线 联盟 

是 一 个 国际 性 的 非 营 利 性 贸易 组 织 。 该 组 织 促进 应 用 型 和 家 庭 式 电力 线 载 
波 技术 。 该 组 织 制 定 的 规范 提交 给 标准 制定 机 构 ， 比 如 IEEE (美国 电气 与 电子 
工程 师 学 会 ) 和 ETSI (欧洲 电信 标准 化 协会 ) ， 作 为 制定 标准 的 参考 基础 。 这 些 
标准 将 集中 在 共存 和 互 操作 性 方面 。 

其 官方 网 址 是 http : www. upaple. org/。 
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UPLC (United Power Line Council) 
联合 电力 线 通信 协会 

是 电力 公用 事业 和 技术 公司 组 成 的 协会 ， 推 动 电力 线 宽带 技术 和 应 用 。 该 
组 织 与 其 他 协会 一 同 开发 商机 、 与 监管 和 立法 机 构 一 同 宣传 ， 并 且 文 持 标 准 的 
制定 。 该 协会 隶属 于 UTC (公用 事业 电信 委员 会 ) 和 加 拿 大 公用 事业 电信 委 


其 官方 网 址 是 http://www. uplc. org/。 








UPN (Utility Planning Network ) 
公用 事业 规划 网 络 

是 一 个 由 三 个 会 员 制 同业 组 织 构成 的 机 构 ， 该 机 构 致力 于 交流 、 教 育 和 宣 
传 。 其 中 之 一 是 全 球 AMI (先进 计量 系统 ) 公用 事业 同业 组 织 ， 包 括 参 与 高 级 
计量 的 公用 事业 。 其 他 两 个 同业 组 织 分 别 是 公用 事业 商业 和 信息 技术 领域 客户 
服务 专业 人 士 组 织 和 大 型 C&I (商业 和 工业 ) 企业 能 源 管理 人 员 组 织 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. utiliplan. com/。 








UPS ( Uninterruptible Power Supply ) 
不 间断 电源 
是 当 电源 出 现 突然 告警 时 能 够 提供 紧急 电源 的 设备 。 





URCI (Universal Remote Controlled Interrupters ) 
通用 遥控 继电器 

是 一 个 分 布 式 保 护 融 件 ， 该 器 件 由 一 个 真空 开关 和 智能 继电器 组 成 ， 能 自 
动 识别 和 隔离 故障 。 


USB (Utilities Standards Board) 
公用 事业 标准 委员 会 

是 由 六 个 北美 的 公用 事业 公司 (AEP, Dominion, Duke Energy, Exelon, 
Hydro One 和 Pepco Holdings) 组 成 的 协会 。 该 协会 致力 于 为 智能 电网 系统 的 功 
能 和 通信 接口 制定 标准 ， 以 确保 AMI (先进 计量 系统 ) 与 公用 事业 业务 之 间 能 
实现 完全 意义 上 的 交互 操作 。 该 委员 会 当前 的 工作 包括 仪表 /首尾 事件 代码 、 远 
程 建 链 / 拆 链 以 及 停电 管理 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. utilitystandardsboard. com/index. html。 
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USCHPA (United States Clean Heat & Power Association) 
美国 清洁 热电 协会 

是 一 个 非 营利 性 的 商业 协会 。 该 协会 将 市 场 信息 宣传 、 通 过 网 络 传播 、 教 
育 以 及 发 布 市 场 信息 给 CHP (热电 联 产 ) 以 及 分 布 式 发 电 公 司 。 该 协会 还 参与 
美国 联邦 机 构 和 州 的 项 目 ， 来 推动 CHP (热电 联 产 ) 以 及 清洁 分 布 式 能 源 的 发 
展 ,例如 DOE (美国 能 源 部 )、EPA (美国 环境 保护 局 ) 以 及 美国 国家 实验 室 ， 
包括 国家 可 再 生 能 源 实 验 室 、 橡 树 岭 国家 实验 室 、 西 北 太 平 洋 国 家 实验 室 以 及 
劳伦斯 伯克利 国家 实验 室 。 

其 官方 网 址 是 http://www. uschpa. org/i4a/pages/index. crm? pageid =1。 

















USEA (United States Energy Association ) 
美国 能 源 协 会 

是 一 个 代表 美国 能 源 领 域 关注 美国 国内 和 全 球 能 源 问题 的 协会 。 该 协会 的 
成 员 包括 公用 和 私有 与 能 源 有 关 的 组 织 、 公 司 和 政府 机 构 。 该 协会 是 世界 能 源 
委员 会 下 属 的 美国 成 员 协 会 。 该 协会 与 美国 国际 开发 署 (USAID). 以 及 DOE 
(美国 能 源 部 ) 一 起 赞助 能 源 合作 项 目 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. usea. org/index. htm, 


USGBC (U.S. Green Building Council) 
美国 绿色 建筑 委员 会 

是 一 个 非 营 利 性 的 组 织 。 该 组 织 保证 可 持续 性 商业 、 住 宅 、 医 院 、 学 校 和 
社区 的 发 展 。 该 组 织 致力 于 拓展 绿色 建筑 实践 、 教 育 及 其 LEED (能 源 与 环境 设 
计 先 锋 ) 项 目 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. usgbc. org/。 


U-SNAP (Utility Smart Network Access Port) 
公用 事业 智能 网 络 访问 端口 

是 一 个 正在 由 公用 事业 行业 内 的 公司 制定 中 的 规范 。 该 规范 的 目的 是 制定 
低 成 本 、 与 协议 无 关 的 交互 操作 通信 卡 标准 。 该 通信 卡 将 住宅 自动 化 装置 与 智 
能 电表 连接 起 来 。 该 规范 将 参照 USB (通用 串 行 总 线 ) 标准 连接 硬件 设备 到 计 
算 机 ， 包 括 一 个 标准 的 连接 器 、 印 制 电路 板 接口 和 串 行 接 口 ， 使 得 用 户 产 品 支 
持 各 种 通信 协议 。 
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U-SNAP Alliance ( Utility Smart Network Access Port Alliance) 
公用 事业 智能 网 络 访问 端口 联盟 

是 一 个 新 的 行业 协会 ， 该 协会 制定 连接 智能 电表 和 能 源 相 关 用 户 产品 的 标 
准 。 除 了 标准 以 外 ， 该 协会 还 计划 创建 产品 一 致 性 测试 和 认证 程序 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. usnap. org/。 


UTC (Utilities Telecom Council) 
公用 事业 电信 委员 会 

是 一 个 全 球 性 的 贸易 协会 。 该 协会 致力 于 为 一 些 公 司 提供 令 人 满意 的 商业 、 
监管 和 技术 环境 。 这 些 公 司 拥 有 、 管 理 或 提供 重要 的 电信 系统 来 支持 他 们 的 核 
心 业务 。 该 协会 的 成 员 包括 500 多 个 公用 事业 和 技术 公司 以 及 几 十 个 该 行业 最 大 
的 能 源 、 水 和 其 他 重要 基础 设施 的 行业 协会 。 该 协会 附属 于 联合 电力 线 通信 协 
会 、 加 拿 大 公用 事业 电信 委员 会 和 智能 电网 委员 会 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. ute. org/ 











UTC ( Coordinated Universal Time) 
协调 世界 时 

是 标准 时 间 的 法 语 缩 略 语 。 相 当 于 在 本 初子 午 线 〈0? 经 线 ) 的 平均 太阳 时 ， 
通常 称 为 格林 尼 治 平均 时 间 。 


Utilimetrics 
公用 事业 计量 局 

是 致力 于 开发 和 应 用 高 级 计量 和 通信 服务 的 产业 联盟 。 该 联盟 有 1400 多 名 
成 员 代 表 气 、 水 、 电 力 公 用 事业 以 及 这 些 领 域 的 制造 商 。 会 员 开 发 和 实现 自动 
化 资源 管理 技术 ， 并 参与 标准 化 和 监管 活动 。 该 联盟 为 SCC31 (标准 协调 委员 
431) 提供 行政 和 财政 支持 。 该 联盟 的 前 身 为 自动 抄 表 协会 。 

其 官方 网 址 是 http://www. utilimetrics. orgo 














UtiliSite Council 
公用 事业 站 点 委员 会 

是 公用 事业 组 织 。 使 得 无 线 服 务 提供 商 能 够 利用 公用 事业 基础 设施 ， 包 括 
光纤 网 络 和 设施 ， 来 满足 无 线 和 回 传 通信 的 需求 。 该 组 织 的 会 员 包 括 杜 克 能 源 
公司 和 波 特 兰 通用 电气 公司 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. utilisite. org/ o 
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UtilityAMI WG (UtilityAMI Working Group) 
公用 事业 先进 计量 系统 工作 组 

是 为 公用 事业 提供 论坛 的 组 织 。 从 公用 事业 和 能 源 服务 提供 商 的 角度 ， 为 
先进 计量 系统 (AMI) 和 需求 响应 基础 设施 确定 适用 性 、 安 全 性 和 互 操作 性 方面 
的 指导 方针 。AMI 工作 组 中 有 AMI 企业 特别 小 组 、AMI 网 络 特别 小 组 和 Open- 
HAN 特别 小 组 ， 该 AMI 工作 组 向 UCAIug (公用 事业 通信 架构 国际 用 户 组 织 
的 OpenSG 分 委员 会 进行 汇报 。 

其 官方 网 址 是 http://www. osgug. ucalug. org. /utilityyami/default. aspx。 








UWIG ( Utility Wind Integration Group ) 
公用 事业 风电 集成 组 织 

是 一 个 行业 协会 。 该 协会 致力 于 加 速 优秀 的 工程 和 操作 方案 的 开发 和 应 用 。 
这 些 方案 支持 将 风能 恰当 地 集成 到 电力 系统 中 。 该 协会 的 成 员 包括 公用 事业 、 
输电 系统 运营 商 、 人 企业、 政府 和 学 术 组 织 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. uwig. org/o 





279 


V2G ( Vehicle to Grid) 
车 辆 到 电网 

是 利用 来 自 PHEV ( 插 电 式 混合 动力 电动 车 ) 和 BEV (电池 电动 车 ) 上 存 
储 的 能 量 作 为 动态 蓄 电 储 能 的 概念 。 理 想 情 况 下 ，V2G 将 利用 非 高 峰 时 期 的 发 
电 来 给 电池 充电 ， 从 而 提高 公用 设施 资产 利用 率 ， 并 且 根 据 需要 在 电网 高 峰 时 
段 再 将 电能 回 锁 给 电网 。 工 业 领 域 的 一 些 人 士 认 为 应 该 称 为 G2V (电网 到 车 辆 ) 
来 改变 人 们 的 看 法 ， 让 人 们 意识 到 电动 车 的 战略 角色 ， 电 动车 作为 分 布 式 能 量 
储存 单元 能 够 为 更 大 的 电网 服务 。 





V2G-Enabled 








有 效 V2G 
是 能 够 将 电能 回馈 给 电网 的 电动 车 。 电 动车 和 供电 动车 充电 的 电网 必须 具 
备 以 下 特征 : 能 够 相互 间 通 信 、 给 信号 定价 、 充 电 终 端 以 及 计 费 支持 。 





V2H (Vehicle to Home) 
车 辆 到 住宅 

是 利用 来 自 PHEV ( 插 电 式 混合 动力 电动 车 ) 和 BEV (电池 电动 车 ) 上 存 
储 的 能 量 来 连接 到 家 庭 进行 充电 和 放电 的 概念 。 


V2M (Vehicle to Microgrid) 
车 辆 到 微 电 网 

是 与 “车 辆 到 电网 ”有 些 变 化 的 概念 。 利 用 EV (电动 车 ) 上 存储 的 能 量 作 
A See BE, DUST ox N, 


VAR ( Volt Amperes Reactive) 


var (Z) 


是 无 功 功 率 度 量 单位 。 
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Variable Costs 
可 变 费 用 
是 为 用 户 供电 的 一 些 费 用 。 包 括 发 电 设备 的 燃料 价格 和 购买 电力 的 价格 。 





VEE ( Validation, Estimation, and Editing) 
验证 、 估 计 和 修正 

是 导入 仪器 的 原始 数据 、 执 行 验证 ， 并 且 在 必要 时 进行 修正 和 估计 出 错误 
或 丢失 的 数据 来 创建 有 效 数 据 的 过 程 。 每 个 公用 事业 单位 都 有 自己 独特 的 流程 
来 管理 这 些 任务 。 在 智能 电表 引入 之 前 ， 该 程序 是 一 种 即使 在 缺少 当月 度 表 数 
据 的 情况 下 依然 能 够 产生 当月 账单 的 方法 。 


VER ( Variable Energy Resource) 
可 变 能 源 资源 

是 一 种 可 再 生 能 源 ， 如 风能 、 太 阳 能 、 非 存储 式 水 发 电 或 任何 其 他 不 产生 
碳 排 放 的 间断 性 能 源 。 


Virtual Plant 
虚拟 电厂 

是 一 种 运营 概念 。 设 想 在 一 个 公用 事业 单位 区 域内 的 需求 侧 管 理 方案 的 整 
体 影 响 ， 等 同 于 不 需要 被 启用 或 建造 的 发 电厂 容量 。 


Virtual Vertical 
虚拟 纵向 联合 

是 一 个 市 场 概念 。 作 为 一 种 成 功 的 智能 电网 商业 运营 模式 ， 倡 导电 力 工 业 
纵向 联合 发 展 ， 其 特征 是 公用 事业 控制 部 分 发 电 、 输 电 和 VSA (虚拟 服务 集合 ) 
的 功能 。 





Volt ( V) 
TA (V) 

151A 电流 流 过 导体 并 消耗 1W 功率 时 该 导体 两 端的 电位 差 或 电压 值 称 为 
1V。 使 用 水 作 比 喻 ，V 是 对 水 压力 的 度量 ，A 度量 水 流速 率 (电流 )，Q 定义 水 
管 大 小 (电阻 )。 
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Voltage Collapse 
电压 骨 溃 

当 一 个 公用 事业 的 电力 系统 不 具有 足够 的 无 功 功率 来 保持 电压 稳定 性 时 就 
会 产生 电压 崩 演 。 总 电压 崩溃 会 形成 停电 状态 。 局 部 电压 崩 演 与 电压 不 稳定 关 
联 ， 仅 仅 影响 公用 事业 电网 的 部 分 区 域 。 





Voltage Optimization 
电压 优化 

对 包括 电容 器 组 、 调 压 器 、 分 布 式 发 电机 组 、 项 态 无 功 补偿 装置 以 及 其 他 
器 件 的 调试 操作 ， 来 保持 分 布 式 配 电 网 络 全 部 节点 上 的 电压 处 在 容许 范围 内 ， 
并 且 使 得 该 网 络 尽 可 能 地 高 效 工 作 来 节省 能 源 。 电 压 优 化 可 能 还 能 对 预计 的 需 
求 响应 产生 影响 。 











Voltage Sag 
电压 又 降 

是 一 种 电力 扰动 。 通 常 当 启动 大 负 答 或 电网 瞬间 过 载 就 会 产生 电力 扰动 。 
也 被 称 为 从 电压 。 是 一 种 最 常见 的 电源 干扰 。 





Voltage Stability 
电压 稳定 性 

是 在 正常 和 异常 情况 下 ,使 电力 系统 内 的 电压 持续 维持 在 正常 范围 内 的 
能 力 。 





VPN (Virtual Private Network ) 
虚拟 专用 网 络 

是 一 种 网 络 ， 该 网 络 利 用 网 络 安全 程序 和 隧道 效应 协议 ， 将 像 以 太 网 这 样 
的 公用 网 络 变 成 等 效 专 用 网 络 。 该 专用 网 络 能 够 为 远程 办 公 室 或 回 到 公司 网 络 
上 的 个 人 用 户 提 供 安 全 接 入 。 加 密 技 术 创 建 了 隧道 效应 ， 阻 止 未 经 授权 的 用 户 
访问 该 网 络 。 虚 拟 专 用 网 络 具 有 真正 意义 上 的 私有 或 专用 网 络 的 优点 ， 价 格 却 
便宜 得 多 。 





VRB (Vanadium Redox Battery) 
钒 氧化 电池 
是 一 种 流体 电池 ， 术 语 氧 化 用 来 描述 电子 化 学 反应 ， 在 该 反应 中 能 量 以 两 
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种 方式 存储 。 钒 氧化 电池 的 容量 范围 从 1kW 直到 几 兆 瓦 ， 并 且 拥 有 高 能 量 密度 
和 长 使 用 寿命 ， 使 得 该 种 电池 有 可 能 用 于 公用 事业 的 负荷 均衡 、 可 再 生 能 源 系 
统 存 储 以 及 不 间断 电源 中 。 





VSA (Virtual Service Aggregators) 
虚拟 服务 集合 

是 一 种 商业 模式 。 在 该 商业 模式 中 实体 对 分 布 式 能 源 和 能 量 存储 设备 进行 
调度 和 控制 ， 并 且 对 需求 响应 以 及 为 住宅 和 /或 C&I (商业 和 工业 ) 用 户 的 智能 
电动 车 的 充电 服务 进行 管理 。 该 实体 对 发 电 和 /或 需求 进行 统计 ， 并 且 对 公用 事 
业 与 终端 用 户 间 的 关系 进行 管理 。 





VVO (Volt-VAR Optimization) 
电压 无 功 优化 

是 实时 应 用 技术 。 该 应 用 能 自动 调整 电压 控制 ， 并 且 利用 高 级 算法 自动 调 
整 一 个 分 布 式 配 电网 络 上 的 无 功 损耗 来 为 优化 的 负载 流量 建 模 。 还 称 为 先进 电 
压 无 功 控制 。 
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W ( watt) 
E [5] 
是 度量 电功率 的 基本 单位 ， 以 詹 姆 士 . 瓦特 的 名 字 命 名 。 


W3C (World Wide Web Consortium) 
万 维 网 联盟 

是 一 个 制定 网 络 标准 和 指导 方针 的 全 球 性 工业 组 织 。 从 1994 年 起 ， 该 组 织 
发 布 了 110 多 条 行业 标准 ， 称 为 W3C 建议 。 该 组 织 还 是 一 个 分 享 信息 、 商 务 
通信 和 相互 交流 理解 的 论坛 。 

其 官方 网 址 是 http://www. w3. org/ o 





WAC (Wide Area Control) 
广 域 控 制 

是 对 互 连 输电 网 络 进行 实时 控制 的 策略 ， 公 用 事业 和 区 域 实体 利用 该 策略 
来 榨 浏 和 减轻 电网 的 不 各 定性。 ORE] SESSMSOTSCRAEUUS AE a E 
区 域内 出 现 的 电网 不 稳定 性 ， 该 地 理 区 域 可 能 对 应 于 一 个 独立 系统 运营 商 
(ISO) 或 一 个 区 域 输电 组 织 (RTO) 或 公用 事业 电网 的 覆盖 区 。 





WADE ( World Alliance for Decentralized Energy) 
世界 分 散 能 源 联盟 
是 一 个 促进 联合 发 电 、 就 地 能 源 和 分 散 式 可 再 生 能 源 系 统 发 展 的 全 球 化 协会 。 
e sdb ie EUREN, ABER AZ HCRIVEA vr o 
官方 网 址 是 http://www. localpower. org/ o 





WAMS ( Wide Area Monitoring System) 
广 域 监控 系统 

是 一 组 软件 和 硬件 ， 通 过 GPS 同步 的 相 量 测量 单元 (PMU) 来 提供 描绘 电 
HO 0 nci 外 包括 监控 热量 和 电压 是 
否 接 近 极 限 ， 以 及 报警 来 帮助 企业 发 现 电网 上 的 问题 ， 啊 应 遏制 和 解决 电网 上 
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的 问题 。 该 系统 为 北美 电力 可 靠 性 协会 NERC) 提供 报 管 。 当 特定 控制 区 域 的 
电网 的 发 电机 和 负载 之 间 的 平衡 值 严重 偏离 计划 值 时 就 报警 ， 并 且 提 供 该 债 离 
的 发 生地 和 偏 移 量 。 广 域 监控 系统 还 被 北美 电力 可 靠 性 协会 和 工作 组 用 来 对 电 
网 的 可 靠 性 进行 跟踪 、 分 析 以 及 对 资源 缺乏 进行 事后 评价 。 








WAN (Wide Area Network ) 
广域网 

是 地 理性 分 布 的 有 线 或 无 线 通信 网 络 。 该 网 络 可 以 连接 多 个 本 地 网 和 其 他 
类 型 的 网 络 。 广 域 网 的 实例 包括 公共 网 络 ， 比 如 ， 有 线 电 话 网 、 无 线 电话 网 、 
无 线 数 据 网 和 互联 网 。 


WAP ( Wide Area Protection ) 
广 域 保护 

是 降低 电网 拌 动 的 发 生 率 和 危害 性 的 策略 。 电 网 拌 动 可 能 导致 大 面积 停电 ， 
该 策略 包括 主动 性 和 预防 性 的 电网 升级 、 操 作 员 培训 以 及 提供 高 级 工具 来 实时 
判断 电网 稳定 度 和 性 能 。 电 网 保护 的 两 个 例子 是 补救 行动 方案 (RAS) 和 系统 
完整 性 保护 方案 (SIPS). 








WAP ( Wireless Application Protocol) 
无 线 应 用 协议 
是 让 无 线 移动 设备 如 手机 等 浏览 特定 代码 网 页 内 容 的 一 系列 标准 。 


WAPA (Western Area Power Administration) 
美国 西部 电力 管理 局 

是 隶属 美国 能 源 部 的 联邦 机 构 。 负 责 为 美国 中 西部 地 区 15 个 州 销 售 和 提供 
水 电能 源 和 相关 服务 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. wapa. gov/。 











War Driving 
沿街 扫描 
是 通过 各 了 驶 汽车 移动 搜寻 可 能 被 恶意 攻击 的 无 线 网 络 。 


WASA (Wide Area Situational Awareness) 
广 域 态 势 感 知 
是 公用 事业 公司 和 区 域 实体 对 互 连 输电 网 络 进行 大 范围 实时 监控 的 技术 。 











该 技术 可 保持 足够 的 负荷 裕 量 和 避免 发 生 严重 断 电 。 通 过 各 种 仪器 设备 包括 相 
量 测量 单元 (PMU) 来 提供 动态 信息 。 





WCA ( Wireless Communications Alliance) 
无 线 通信 联盟 

是 致力 于 为 拥有 无 线 技术 的 公司 、 组 织 和 个 人 提供 教育 和 网 络 服 务 的 非 营 
利 性 商业 联盟 。 该 联盟 包括 一 个 智能 电网 特殊 利益 集团 (SIG)。 

其 官方 网 址 是 http://www. wca. org/。 





WCEE ( Women's Council on Energy and Environment) 
妇女 能 源 环境 委员 会 

是 一 个 为 能 源 和 环境 工作 者 提供 无 党 派 和 中 立 性 政策 论坛 以 及 教育 项 目的 
非 营 利 性 协会 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. weee. org/。 





WCI ( Western Climate Initiative) 
西部 气候 计划 

是 一 个 被 美国 七 个 州 〈 亚 利 又 那州、 加利福尼亚 州 、 蒙 大 拿 州 、 新 墨西哥 
州 、 俄 勒 交 州 、 狂 他 州 、 华 盛 顿 哥伦比亚 特区 ) 和 加 拿 大 四 个 省 〈 不 列 颠 哥 伦 
比 亚 省 、 马 尼 托 巴 省 、 安 大 略 省 和 岁 北 克 省 ) 采纳 的 降低 温室 气体 排放 的 计划 。 
该 计划 是 一 个 限额 交易 计划 ,该 计划 不 仅 监管 二 氧化 碳 的 排放 ， 而 且 监 管 所 有 
燃料 的 排放 ， 这 些 燃 料 包括 运输 、 工 业 和 居民 区 中 使 用 的 燃料 。 美 国 、 墨 西 哥 
的 几 个 其 他 的 州 和 加 拿 大 其 他 几 个 省 是 该 项 目的 观察 员 。 

其 官方 网 址 是 http://www. westernclimateinitiative. org/。 








WEC ( World Energy Council) 
世界 能 源 协会 

是 代表 全 球 能 源 工业 的 协会 。 该 协会 的 任务 是 为 各 方 能 获得 最 大 收益 地 促 
进 能 源 的 可 持续 供给 和 使 用 。 该 组 织 在 联合 国 享 有 官方 咨询 地 位 。 覆 盖 所 有 类 
型 的 能 源 ， 包 括 煤 、 石 油 、 天 然 气 、 核 能 、 水 能 和 可 再 生 能 源 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. worldenergy. orgo 





WECC (Western Electricity Coordinating Council) 
西部 电力 协调 委员 会 
是 致力 于 协调 和 促进 电力 系统 稳定 性 以 及 支持 电力 市 场 有 效 部 争 的 组 织 。 
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该 组 织 是 八 个 北美 电力 可 靠 性 协会 (NERC) 中 最 大 和 最 全 面 的 一 个 。 该 委员 会 
的 管辖 范围 包括 加 拿 大 阿尔 伯 塔 省 和 不 列 颠 哥伦比亚 省 ， 巴 贾 加 州 北部 ， 墨 西 
哥 以 及 美国 华盛顿 哥伦比亚 特区 、 俄 勒 内 州 、 加 利 福 尼 亚 州 、 亚 利 桑 那州 、 内 
华 达 州 、 爱 达 荷 州 、 犹 他 州 、 科 罗拉 多 州 、 蒙 大 拿 州 、 新 墨西哥 州 、 怀 俄 明 州 
这 些 州 的 全 部 或 部 分 区 域 。 该 委员 会 的 地 域 范围 包括 将 近 180 万 平方 英里 。 该 委 
员 会 成 立 于 2002 年 4 月。 该 委员 会 由 WSCC、 西 南 地 区 输电 协会 以 及 西部 地 区 
输电 协会 合并 而 成 。 阿 尔 伯 塔 电力 系统 运营 商 (AESO) 和 加 州 独立 系统 运营 商 
(CAISO) 在 该 区 域 进行 市 场 运 作 。 
其 官方 网 址 是 http://www. wecc. biz/。 














WEIL (Western Electric Industry Leaders) 
西部 电力 行业 领导 

是 一 个 由 美国 西部 众多 企业 的 首席 执行 官 (CEO) 和 行政 长 官 组 成 的 组 织 。 
该 组 织 负责 为 批发 和 零售 客户 提供 电力 能 源 。 该 组 织 的 目标 是 确保 可 再 生 能 源 
能 够 被 无 颖 集成 到 电网 。 该 组 织 的 成 员 包括 投资 者 所 有 的 公用 事业 、 市 政 当 局 、 
政府 机 构 以 及 地 域 性 输电 运营 商 等 。 

其 官方 网 址 是 http : //www. weilgroup. org/ o 








Western Interconnection 
西部 互 连 
是 在 西部 电力 协调 委员 会 管辖 范围 内 的 互 连 电 力 系统 ， 从 加 拿 大 扩展 到 墨西哥 。 





Wh (Watthour ) 
瓦 时 
是 度量 能 量 的 单位 ， 定 义 为 持续 1h 消耗 1W 的 能 量 。 


Wheeling 
过 网 服务 

是 指 通 过 第 三 方 的 传输 系统 将 一 方 生产 的 电力 传输 给 男 一 方 。 过 网 服务 不 
能 拥有 、 生 产 或 购买 被 传输 的 电力 。 


Wholesale Power Du 


批发 电力 
是 指向 配 电 的 公用 事业 生产 、 输 送 和 销售 电力 。 通 常 在 高 电压 、 高 容量 的 
输电 网 络 中 使 用 这 种 批发 电力 。 该 输电 网 络 将 电厂 和 人 口 密集 地 区 附近 的 配 电 
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站 连接 起 来 。 批 发 电力 通常 由 政府 机 构 控制 。 


Wideband 
宽带 


信息 容量 或 带宽 在 64k - 2Mbit/s 之 间 称 为 宽带 。 


Wi-Fi ( Wireless Fidelity ) 
无 线 保 真 

是 一 个 IEEE (美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 ) 的 标准 IEEE 802. 11。 该 标准 
是 指 由 IEEE 制定 的 关于 使 用 非 授 权 无 线 频 段 的 无 线 局 域 网 技术 的 一 套 细 则 。 该 
Wi-Fi 术语 最 初 用 来 描述 工作 在 2.4GHz 频段 ， 但 该 术语 还 被 应 用 到 符合 IEEE 
802. 11a 标准 的 工作 在 SGHz 频段 的 非 授权 许可 的 无 线 设备 上 。Wi-Fi 技术 还 可 工 
作 在 授权 频段 上 。FCC (美国 联邦 通信 委员 会 ) 并 不 要 工作 在 非 授 权 频 段 上 的 通 
信 设 备 符 合 IEEE 标准 。IEEE802. 11i 标准 草案 和 Wi-Fi 一 起 处 理 安全 问题 。 


Wi-Fi Alliance? 
无 线 保 真 联盟 
是 全 球 性 的 非 营 利 性 Wi-Fi 组 织 。 该 组 织 创 建 Wi-Fi 品牌 。 该 组 织 采用 IEEE 
(美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 ) E802. 11 标准 来 认证 产品 的 互 操 作 性 ， 并 且 在 所 
有 细 分 市 场 中 进行 推广 。 其 成 员 包 括 支持 [EEE802. 11 系列 标准 族 的 公司 。 该 组 
织 最 近 宣 布 与 ZigBee 联盟 达成 协议 合作 开发 为 智能 电网 应 用 服务 的 局 域 网 技术 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. wi-fi. com/ o 


WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access) 
全 球 微波 接 入 互 操作 性 

是 基于 IEEE (美国 电气 与 电子 工程 师 学 会 ) 802. 16 系列 标准 的 宽带 无 线 技 
术 。 该 技术 提供 远 距 离 高 容量 的 宽带 连接 。 该 技术 可 被 应 用 于 许多 领域 ,包括 
最 后 一 英里 宽带 连接 、 热 点 (与 无 线 保 真一 起 ) 、 蜂 窝 回程 网 络 以 及 不 需要 到 基 
站 视 距 的 高 速 企业 连接 。 该 技术 工作 在 FCC (美国 联邦 通信 委员 会 ) 授权 和 非 
授权 的 频率 上 。 授 权 的 WiMAX 在 10 ~66GHz 范围 工作 ， 非 授权 的 WiMAX 在 2 ~ 
11GHz 范围 工作 。 














WiMAX Forum? 
WiMAX 论坛 8 
是 一 个 拥有 大 约 500 名 会 员 的 非 营利 性 贸易 协会 。 该 协会 认证 和 推广 宽带 无 
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线 产品 的 兼容 性 和 可 操作 性 。 这 些 无 线 产 品 是 基于 协调 的 IEEE (美国 电气 与 电 
子 工 程 师 学 会 ) 802. 16 / ETSI. (欧洲 电信 标准 化 协会 ) HiperMAN 标准 。 该 协会 
认证 的 产品 是 完全 交互 操作 的 ， 并 且 支 持 宽带 固定 、 便 携 和 移动 服务 。 该 协会 
下 属 的 一 个 工作 组 织 正 在 为 TEEE 802. 16 标准 范围 之 外 的 固定 、 流 动 、 便 携 和 移 
动 WiMAX 系统 制定 规范 。 这 些 规范 绝 大 部 分 建立 在 一 个 服务 提供 商工 作 组 织 提 
供 输 入 的 基础 上 。802. 16m 是 在 802. 16e-2005 之 后 的 下 一 代 标 准 ， 并 且 将 被 应 
用 到 于 2012 年 发 布 的 WiMAX 系统 2. 0 版 本 中 。 
其 官方 网 址 是 http://www. wimaxforum. org/。 











Wind ramp 
风力 抖动 

是 短 时 间 内 风力 发 电 过 程 中 出 现 不 频 发 的 、 不 可 预测 的 巨大 风量 变化 。 风 
力 拌 动 由 雷暴 雨 活动 中 产生 的 风力 上 升 沿 (增强) 或 下 降 沿 (减弱 ) 组 成 。 








WINMEC ( Wireless Internet for the Mobile Enterprise Consortium ) 
为 移动 企业 协会 服务 的 无 线 网 络 

是 设 在 美国 加 州 大 学 洛杉矶 分 校 ， 由 大 学 、 工 业界 和 政府 组 成 的 合作 组 织 ， 
致力 于 加 速 无 线 和 移动 技术 和 商业 研究 的 发 展 ， 以 及 教育 这 些 领域 的 会 员 学 习 
最 新 知识 。 

其 官方 网 址 是 http: //www. winmec. ucla. eduv。 


Wireless Communication 
无 线 通 信 

无 线 数据 通信 设备 通常 使 用 两 种 工作 频段 的 无 线 收发 信和 机 模块 ， 分别 是 
900MHz 和 2.4GHz 免 授 权 许 可 的 工业 、 科 学 和 医学 (ISM) 无 线 频段 。 与 工作 
在 2. AGHz 带宽 的 无 线 通 信 相 比 ， 工 作 在 900MHz 带宽 的 无 线 通信 传输 距离 最 高 
能 达到 2. 4CHz 带宽 的 2 倍 ， 穿 透 能 力也 更 强 。 仪 在 北美 、 南 美 、 澳 大 利 亚 、 新 
西 兰 和 以 色 列 这 些 国家 和 地 区 才能 免 授 权 许 可 使 用 工作 带宽 是 900MHz 的 无 线 通 
信 。 而 世界 上 绝 大 多 数 国家 都 可 以 免 授权 许可 使 用 工作 带宽 是 2. 4GHz 的 无 线 


通信 。 


Wireless Power Consortium 
无 线 充电 联盟 

是 由 众多 公司 组 成 的 国际 协会 。 这 些 公司 致力 于 为 兼容 型 无 线 充 电站 创建 
一 个 国际 标准 ， 这 些 兼 容 型 无 线 充 电站 为 由 电力 驱动 的 移动 设备 提供 电力 。 无 
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线 电 力 传输 基于 电磁 感应 原理 。 


其 官方 网 址 是 http://www. wirelesspowerconsortium. com/。 


WIRES (Working Group for Investment in Reliable and Economic Electric Systems ) 
为 可 靠 型 和 经 济 型 电力 系统 投资 的 工作 组 

是 一 个 非 营 利 性 组 织 。 创 建 该 组 织 的 目的 是 制定 和 宣传 政策 。 这 些 政策 用 
于 在 全 国 范围 内 鼓励 工业 领域 内 外 各 种 团体 促进 和 提高 对 输电 系统 的 必要 投资 。 
该 组 织 的 会 员 包括 电力 传输 线 所 有 者 、ISO (独立 系统 运营 商 ) 以 及 北美 能 源 市 
场 的 公用 事业 公司 。 

其 官方 网 址 是 http://www. wiresgroup. com, 








是 一 个 通过 网 络 不 断 复 制 自己 的 病毒 软件 程序 。 


WPAN ( Wireless Personal Area Network) 
无 线 个 人 局 域 网 

是 一 个 工作 范围 仅 有 几 码 或 几米 的 无 线 计算 机 网 络 。 例 如 蓝牙 和 ZigBee 技 
术 是 支持 个 人 局 域 网 络 的 例子 。 





WREGIS ( Western Renewable Energy Generation Information System ) 
西部 可 再 生 能 源 开 发 信息 系统 

是 一 个 西部 电力 协调 委员 会 (WECC) 管辖 范围 内 的 独立 的 、 可 再 生 能 源 跟 
踪 系 统 。 该 系统 跟踪 注册 企业 对 可 再 生 能 源 的 开发 以 及 为 开发 能 源 颁发 可 再 生 
能 源 证 书 (REC)。 该 可 再 生 能 源 证 书 (REC) 可 用 于 验证 企业 对 可 再 生 能 源 的 
开发 是 否 符合 州 和 省 的 管理 需求 以 及 用 于 自由 市 场 项 目 中 。 一 个 可 再 生 能 源 证 
书 (REC) 相当 于 持续 1MWh 对 可 再 生 能 源 的 开发 。 

其 官方 网 址 是 http: // www. wregis. org/。 





WSDL ( Web Services Description Language) 
网 络 服务 描述 语言 

是 一 个 用 于 描述 网 络 服 务 和 如 何 访问 网 络 的 基于 XML 的 语言 。 该 语言 包括 
关于 所 有 可 公开 获取 功能 的 界面 信息 、 用 于 信息 请 求 和 响应 的 数据 类 型 、 传 输 
协议 信息 和 地 址 信息 。 
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WSN ( Wireless Sensor Networks ) 
无 线 传 感 器 网 络 

是 一 个 分 布 式 监控 设备 或 传感器 的 无 线 网 络 。 该 网 络 将 信息 传播 和 交换 到 
管理 中 心 。 监 控 通 常 涵盖 环境 或 物理 特征 ， 诸 如 振动 、 温 度 、 压 力 、 声 音 或 
运动 。 





WTB ( Wireless Telecommunications Bureau) 
无 线 电 信和 局 

是 一 个 美国 联邦 通信 委员 会 (FCC) 下 属 的 办 公 室 。 该 办 公 室 处 理 移动 电 
话 、 传 呼 、 个 人 通信 服务 、 其 他 商业 和 私人 电台 服务 项 目 、 政 策 以 及 不 包括 公 
共 安 全 、 卫 星 通信 或 广播 的 超越 创新 。 在 1993 年 由 综合 预算 调整 法 案 授 权 ， 该 
机 构 还 负责 为 频段 竞标 进行 竞价 授权 。 

其 官方 网 址 是 http://www. wireless. fcc. gov/。 
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X/Y/Z 


X/Y/ZL 


XMPP ( Extensible Messaging and Presence Protocol) 
可 扩展 消息 处 理 与 现场 协议 

是 一 项 用 于 实时 通信 的 开放 技术 。 该 技术 用 于 即时 消息 处 理 、 网 络 管理 、 
现场 、 轻 量 中 间 件 、XML 数据 广义 路 由 以 及 其 他 应 用 。IETF (互联 网 工程 任务 
组 ) 的 XMPP 工作 组 将 核心 协议 正式 化 ， 并 且 作 为 RFC3920 和 3921 出 版 。 


XSF (XMPP Standards Foundation) 
XMPP 标准 基金 会 
是 一 个 独立 的 、 非 营利 性 的 标准 制定 组 织 。 该 组 织 的 主要 任务 是 定义 IEFT 
(互联 网 工程 任务 组 ) 的 XMPP (可 扩展 消息 处 理 与 现场 协议 ) 的 顶层 开放 式 协 
议 。 该 组 织 为 全 球 XMPP 开发 商 、 服 务 提供 商 和 终端 用 户 团体 提供 信息 和 支持 。 
其 官方 网 址 是 http: //www. xmpp. org/xsf/ o 


ZBB ( Zinc Bromide Battery) 
省 化 锌 电池 

是 一 种 液体 电池 ， 由 于 该 电池 的 高 能 量 密度 和 低 材 料 成 本 ,适用 于 公共 事 
业 领 域 的 能 源 存储 。 该 电池 的 容量 范围 为 5 ~20MW。 还 缩写 为 ZnBr 或 Zinc Bro- 


mine, 





ZEBRA (Zero Energy Building Research Alliance) 
零 能 量 建筑 研究 联盟 
是 致力 于 住宅 能 效 的 研究 和 教育 项 目 。 会 员 包 括 Schaad 公司 、 田 纳西 河流 
域 管理 局 (TVA) 、 橡 树 岭 国家 实验 室 (ORNL), BarberMeMurry 建筑 师 事务 所 
和 美国 能 源 部 。 橡 树 岭 国家 实验 室 的 能 效 技术 被 集成 进 住宅 来 测试 功能 和 成 本 
其 官方 网 址 是 http://www. zebralliance. com/。 
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Zero Day Exploit 
零 时 间 漏 洞 
发 生 任何 形式 的 黑客 活动 当日 即 发 现 系 统 安全 隐患 。 


Zero Net Energy Homes 
零 净 能 耗 住 宅 

是 近期 被 CPUC (美国 加 州 公 用 事业 委员 会 ) 采纳 的 长 期 能 效 战 略 计划 。 该 
计划 要 求 所 有 新 建 住宅 到 2020 年 达到 “和 零 净 能 耗 ”， 新 的 商业 建筑 到 2030 年 也 
要 达到 “ 零 净 能 耗 ”。 任 何 建筑 中 公用 事业 供应 商 对 电力 或 天 然 气 的 年 消耗 必须 
用 能 效 建筑 特征 与 分 布 式 发 电 的 结合 来 补偿 。 








ZigBee? 

是 基于 IEEE 802. 15. 4 标准 的 无 线 网 状 网 络 规范 。 该 技术 为 家 庭 局 域 网 应 用 
和 其 他 应 用 提供 低 成 本 、 低 功 耗 的 无 线 传感器 网 络 。 该 技术 规范 工作 在 全 球 非 
授权 许可 的 频段 : 2.400 ~2. 484GHz , 902 ~928MHz 和 868. 0 ~ 868. 6MHz 。 支 持 
数据 传输 速率 到 250kbit/s， 传 输 范 围 250ft， 还 可 提供 加 密 选 项 。 与 Wi-Fi 的 
11Mbit/s 和 蓝牙 的 1Mbit/s 的 传输 速率 相 比 ，ZigBee 要 慢 一 些 ， 但 功 耗 低 。IETF 
标准 将 对 ZigBee 添加 本 地 IP 支持， 并且 RF4CE (无 线 电 频 段 消 费 电 子 协会 ) 将 
与 ZigBee 联盟 合作 开发 对 家 庭 娱 乐 设备 的 基于 射频 的 遥控 技术 规范 。 














ZigBee? Alliance 
ZigBee? EX 88 

是 包括 300 家 电力 公用 事业 、 电 表 制 造 商 、 工 业 自 动 化 和 设计 公司 的 行业 协 
会 。 该 协会 推广 ZigBee 应 用 于 无 线 网 络 ， 作 为 在 消费 类 电子 、 能 源 、 住 宅 、 商 
业 和 工业 领域 的 传 感 和 控制 标准 。HomePlug 电力 线 联盟 、Wi-Fi 联盟 、EPRI 
(美国 电力 研究 院 ) 与 该 联盟 合作 ， 开 发 公共 语言 、 标 准 通信 方法 以 及 使 用 AMI 
(先进 计量 系统 ) 技术 的 HAN (家 庭 局 域 网 ) 设备 的 公共 认证 规程 。 

其 官方 网 址 是 http://www. zigbee. org/。 





ZigBee IP 2.0 
是 智能 能 源 规范 2.0 的 另 一 种 叫 法 ， 基 于 IP 的 能 源 管 理 方案 。 该 方案 是 
质 访问 控制 和 不 依赖 硬件 的 。 


> 
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X/Y/Z 


Z-wave 
Z-i 

是 家 庭 局 域 网 无 线 技术 。 该 技术 使 用 能 够 轻易 穿 过 室内 设施 的 低 功率 无 线 
电波 。2Z- 波 是 一 个 射频 网 状 网 格 的 双向 路 由 协议 。 该 协议 由 Sigma Design 公司 下 
的 Zensys 子 公 司 开发 。 


Z-wave Alliance 
Z- 波 联盟 

是 使 用 Z- 波 HAN (家 庭 局 域 网 ) 标准 的 住宅 控制 设备 制造 商 组 成 的 联盟 。 
该 联盟 推动 在 未 来 产品 和 服务 领域 ， 系统 和 设备 间 的 交互 操作 以 及 制造 商 之 间 
的 合作 。 

其 官方 网 址 是 http://www. z-wavealliance. org/ modules/start/。 
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